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пиальная электрическая . 5 
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ментов . 7 
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5 РР2.103.151 II Коммутатор диспетчера на 60 номеров. Таблица про- 
ВОДОВ” оре анги калды сысы адв СИТ 

6 РР2.103.147 Сх Э Коммутатор оператора на 80 номеров. Схема принципи- 
адьная” злектрическая-- ..4 а е ма се уе 29 
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Перечень элементов 
РР2.103.151 Д 


Листов 2 Лист! 


Позиц. РОСТ: ТУ; H OCHOBH. 
0603H. нормаль, чертеж аименование и тип данные, Кол. 
номинал 
БІ, 82 | ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-0,5-100 Ом =10% 100 Ом 2 
R3 ГОСТ 7113-66 Резистор MJIT-0,5-120 Om =5% 120 Ом 1 
R4, R5 | ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-0,5-150 Ом =10% 150 Ом 9 
R6. ГОСТ 7113-66 Резистор MJIT-0,5-620 Om +5% 620 Om 1 
R7 | ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-0,5-680 Ом +10% 680 Ом 1 
28 ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-1-5,6 Ом +10% _ 5,6 кОм 1 
во | ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-0,5-39 ком +5% 39 кОм 1 
R10 ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-0,5-1 мОм +10% 1 мОм 1 
КИ, К12| ГОСТ 5574-73 Резистор ПСП-П-1-А-22 кОм 3 2859 22 кОм 2 
CIC9 - -I0XCL.-/ 12-74 Конденсатор 2 мкФ 9 
МБГП-9-200-В-2-мкФ +10% | 
СЗ ГОСТ 7112-74 Конденсатор 4 мкФ 1 
| МБГП-2-200-В-4 мкФ +: 10%, 
C4 ГОСТ 5171-75 | Конденсатор 0,25 мкФ 1 
МБМ-160-0,25 мкФ --10%, 
С5 ОЖО.464.079 ТУ Конденсатор К50-12-160-100 мкФ 100 мкФ 1 
ІЛВЗ- | + | 60 В 
ОЛВ3З ГОСТ 6940-74 Лампа Қ М60-55 | 60 
აე) | ГОСТ 6940-74 Лампа КМб0.55 60 В | 
ЛОВ, | ГОСТ 6940-74 Лампа КМ60-55 60 8 2 
ЛӘ, | ГОСТ 6940-74 Лампа КМ60.55 60 B 2 
ЛДМ, | ГОСТ 6940-74 Лампа КМ60-55 60 В 2 
ЛРУ, 60 В 
ЛПП ГОСТ 6940-74 Лампа КМ60.55 23 2 
МИР. | ГОСТ 6940-74 Лампа КМ60-55 60 В 8 
1Л-5Л | ГОСТ 6940-74 Лампа КМ60-55 руса 5 
ЛПЗ, | ГОСТ 6940-74 Лампа КМ24-35 | 24 В 2 
ЛКПР | ГОСТ 9005-59 Лампа ТН-0,2-1-Р10 1 
Тр. Д | РР4.731.276 Сп Трансформатор 1 
Тр. Л | РР4.735.093 Сп Трансформатор | 
Тр. М | РР4.735.094 Сп Трансформатор 1 
Др. РР4.757.006 Сп Дроссель 1 
ІКл. ОВ. 31-31 
“ეეს ОВ! ГОСТ 14.299-69 ‚Ключ LI4++- Е 60 
Кн.3, | РРЗ.603.021 Сп Переклочатедђ _ 2 
Кн. С 
_Кн.У, | рр3.603.175 Сп Переключатель 2 
Кн. Зв зві 
| ст РРЗ.603.025 Сп Переключатель 2 
Кн. 33, | 
Ки ПЛ РР2:009:026 Сп Переключатель 9 
Кн. А 
- Кн РУ РРЗ.603.026 Сп | Переключатель 9 
1Кн. Ф- 
8Кн, Ф РРЗ.603.026 Сп Переключатель 8 
ШЕ РРЗ.603.026 Сп Переключатель 5 


22 


КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА НА 60 НОМЕРОВ 


Перечень элементов 
РР2.103.151 Д 


Листов 2 Лист 2 


Поза ана : А А Наименование и тип а Кол. Прие: 
3 номинал 
ДІ ЧТУ.ОЖО.321.011 ТУ | Выпрямитель селеновый 22ГД4А 1 
Д2 III83.369.002 ТУ! Диод Д296В | 
РМ РР4.500.646 Сп Реле РПН 1 
РПП | РР4.500.466 Сп Реле РПН І ёр 
РВВ РР4.500.654 Сп Реле РПН 1 | 
РЗЗ РР4.500.816 Сп Реле РПН 1 
РЗВ РР4.500.895 Сп Реле РПН 1 | 2 
РОС | РР4.504.026 Сп Реле РПН 1 | + 
РТА РР4.504.121 Сп Реле РПН 1 
Т Р.Л3.844.083-01 Телефон ТҚ-67-У 65 Ом 1 
М РЛЗ.842.111 ТУ Капсюль МК-16-У | 
ДМ РЛО.384.028 ТУ Микрофон МД-66А 1 
ЇПР РР4.811.014 Сп Предохранитель ножевой бА бА 1 
158, РР4.811.010 Сп Предохранитель ножевой 2А од 14 
«-» 
«—» РР4.835.012 Сп Клемма 2; 
60 У ` 
~ 220 У | PP4.835.012 Сп Клемма 2 
П РР5.228.420/421 СБ Плата с злементами 1/1 
ПІ РР6.614.714 Пластина с лепестками 1 
ІНДЕ РР4.839.050 Сп Рамка со штифтами 10х22 4 ай 
КІ РР5.282.051 Колодка (ножевал) | бас 
КІ РР3.660.421 Сп Колодка (гнездовал) 22 
К2 РРЗ.656.001 Сп Колодка ножевая 1 == 
K2 РР3.656.000 Сп Колодка гнездовал | | 
Зв НИ0.384.001 Звонок ЗП-60 | 60 В | 
Н РРЗ.626.185 Сп Номеронабиратель 1 


КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА НА 60 НОМЕРОВ 


Таблица технических данных реле, 
трансформаторов и дросселей 


РР2.103.151 Т 
Лист 1 Листов 3 


5 Обмотки Конт. группы Электрическая проверка токов 
Е = = 5 8 Mმ 
Обозначение 9 Є | ლ დ Особые требования 
паспорта реле жі. А 4 3 2 1 ое; Я к и примечания 
თ => я 5 ა диаметр C 5 2 Е 9 щ х м 
41 ჭი ი 5 И таи а ВЕ 
XI-VII, 9 | а аў; ӨЛЕ МЕ СС Е ფო МЕС > 25-01 E 
РМ | 0,2 
-- 1-5 4500 | 28500 0,08 ПЗЛ П П 1-5 7 
РР4.500.646 Сп 3 II 3 13 
LIIII 0,2 
я 1-5 | 5000 | 22000 0,06 ПЭЛ : 1-5 5,5 
РР4.500.466 Сп 3 II 3 1,1 
РВВ 0,1 
ლლ 1-5 | 4500 | 28500 0,08 ПЭЛ П 1-5 5,5 
РР4.500.654 Сп П Р П 1,3 
РЗЗ | | 0,1 
= 1-5 | 3000 | 20800 0,08 ПЭЛ П П 1-5 8,5 
РР4.500.816 Сп 3 3 ES 
P3B | 0,3 
= 1-5 (10000 | 38000 0,06 ПЭЛ | 1-5 2 
РР4.500.895 Сп П 1,1 
РОС 1-2 | 2000 | 12600 0,07 ПЭЛ 0,1 1-2 17 
х= П р П 
РР4 504. 026 Сп | 4-5 | 2000 І 11800 0,08 ПЭЛ З бп З 1,3 4-5 18 
РТА 1-2 6000 | 21600 0,06 ПЭЛ 0,1 1-2 7 
НИ | | 3 Р 3 
VI დ РР4.504.121 Сп 4-5 | 6000| 21600 | 0,06 ПЭЛ 3 Р зА. 


01 


КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА НА 60 НОМЕРОВ 


Таблица технических данных реле, 
трансформаторов и дросселей 


РР2.103.151 Т 


Лист 2 


Обмотки 
i ў Особые требования 
Обозначение Обозначение пластин У а Не შობ диаметр Схема обмотки и примечаниа 
1 вомах провода 
| Нэг 0 
І 32 760 | 0,23 ПЭВ-1 9 TAANE / ( 
Тр.Л Магнитопровод П 58 ~. 760 | 0,18II58-1 Н ЭГ: 
| Ш 124 1050 | 0,15 ПЭВ-1 12:74:04 ре Да) 
РР4 735.093 Сп РР7.777.438 гу 96 750 | 015 ПЭВ-1 | 1 ДУ ү 
РР7.777.439 У 54 400 | 018 ПЭВ-1 
I 50 | 240 | 031 ПЭВ-1 Фо СВІ В 
| / IV 
Тр. М Магнитопровод П 38 590 0,2 ПЗВ-1 RREN ОТ) 
РР4.735.094 Сп ррт.777.438 III 4) 590 | 02 ПЭВ-1 Ш 
| РР7.777.439 IV 5 90 | 0,93 ПӘВ-1 | u Ш | 


2223 | 


П 


Я Сара 


22224 


КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА НА 60 НОМЕРОВ 


Таблица технических данных реле, 
трансформаторов и дросселей 


РР2.103.151 Т 


Лист 3 
Обмотки | | 
Обозначение Обозначение пластин сопро- диаметр _ Схема обмотки в ЯЛ 
концы тивление витки | и марка 
в омах провода ს 


უუუა«»ოაVუVუუუუუ–ა„–აუ»უუუუ>3უვუეუ3>უ3უ3ე3უუუა–უუუაუავაუაუუუ3უუ>უვ3ვ3უვ–უ–უ–>უუუუუუუუუუუაუუუუაუუუუუუუკჯვუუ>5ოX232-·ღ-_-_________ 


Тр. Д Магнитопровод 1-1а-2 3,5 40 |. 0,1 ПЭЛ 
РР4.731.276 Сп НРР7.777.256 2-16-3 60 760 0,1 ПЭЛ 
4-11-5 135 1200 0,1 ПЗЛ 
| И Ma- 
Др. Магнитопровод І а 10000 0,09 ПЗЛ 1 | I! ] | 
РР4.757.006 Сп РР7.777 160 П. 80 р,06 ПЭШОК 


PA E Беки А Р ды 


2 Кн.38 
22 | დ „ 2438 AKu 5MM%6/0/ 9 ТКи ф бКи.фкактки _ ПП" 
# аж и та 

9-— 67 -6 3 + 
= ЛПП 5 + 
б | . 2 > 
| 2. 

99 3. 


цо проводоб РР2. 105. 757 ТІ. 

принципиальная электрическая РР2. 103. /57СхЭ. 
"тко проводов 6 произбобстбе может быть 
ена. 


+ 
ч» 


Суемо злемтрдмом тажная 


Я ТИ. а 
пове Зза) ნ 22 3 
Eia 2°) іші 
=— + == БЕ 
ге 4 + а : 
Ре > | Ж ნ: ЖЕ ки X 
272 
Кн.33 
2 
4-1 
2 %. 
773 5 ,,6 
| + კვ: 
«5 
ЕЕ” 
зе 
|| 
733 
Кн. РУ 
с: ულა , 
чл ЛКПР 
ЛРУ 2 
1=> | 
PS ту 
оч - 
Коммутатор рр? 103.151 М 
диспетчера 
на 60 номероб 


–ჰჰ·_–_–_____–--___–-_–_ ია 


ыма печі ча дм вото пењања адаб шім 
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үл „тъ ма .. лу 
= тт 
, 


: - 3 - н ‚МНЕ 22 2 уз = perseo д паа АЗ БР 2 Маа 27 
––მეიიმმ9მმმი9მიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიეეაესეს”--=_--_-___. леч. 


–კკაპ “ –“შ“რპო–პ –ეიე-–-- 


I 


реа 011—9 о јр пр «Ў 
х-80/ -Өсч a 26-29 


Кил ЗКн.$ 4Кн.Ф 5Кч. $ 6КН. Ф ТКы Ф ӨКн.Фкак ІК 


ШЕКЕ 
Со = ~ 
м NQ 


2 


2лф Злф ил 5.08 678 TAREN как ЛФ 


о со 
+ © 


ы 


“ сторон 


4 


Вид с монтожно 


- ---- --- ---  — --- --- ——- <<  ———  ——  —— — —— --- 


515454541 


гічны 
~ ч 


Dx 


эрцерар4 


чан 
ха» 


K3 


Таблицо провобоб PP2. 105. #51 ТІ. 
2. Схема принципиальная электрическоя РР2. 103. /57Сх9. 


3. Госабетко проводов 6 произдодстбе может дыть 


І. 


изменена. 


----- ---- ---- ლიი. —— ---- —— = — --- — = 


< + 
თ დ = 
=l Ne mo зго моф 


Ра ыр 
Ж 5631 
< 871 


9“; гр60/-тт ру 99-15 


г02-% (с 001—5 [р 90-58 
2 6565-2212 61—66 
9+ %1% ру 
“З, MI 75 
მ С 2 
“> 2 пі 
24 се мо о 54) 
У 9 ТЕ 
AN и я 
8-0 даи 
2 983 F 
РУДЕ) Ет 
rer T, Ж == 55 
2 со 
რ о = 
-b сө mo зе оф 
Еп 
69-62 
с 
<> ად о 
Т Q 


! 
-4 се ме Зо შის 


я*-т га 89—77 гу 95-18 


840 с монтожном стороны 


мот ка лану готи 


+ © 


К 
Ч 


| зай = 


51 


зары 


2Кн,3Кн,4Ки,5Кн как 1Кч 
2Л3ЛАЛ5Л как Л 


гу 58-11 гр 601—тт у 95-15 


; | | 
| | рее | | 
| = | AA I та | 
| 4 | 54 З 
| | 5 | 
| ДИТ а а ЛЖ \ ო “ч ლ | 
4 | М | | თ". წი 1 : 
| 4 - се ма “тө ч. 3, 
4 ~ < | | | | 8 | 
С] рэ рассо роу вас | | 2-і | 
| дъ-о 7 с - Т 66-03 9-й 89-2 е | 
| Б 017—9 г ик зо 98 > ра-е | | 201—9) з M EN; 
ГЕ ЮГ-өч 26 ად да! | | = 6-4 (56-22 9 | 
3 о 
ათ 5 | РУ, 
а РУ | დ | 
J | УНАХ В ба 
2 он -b се mo зе 4 | 
5 | | g s+ 
ў | САУ 67771 | 
1 > 54 | 
3 + 95 i і 
z уар м ~ | = +— 
ლე 1 | 1 сч 2 |] 
ა | т “ ლ 9+ 7 | 
| ი Ка Ж | те — I. Ч 
2 є 4 
| ў Е | 
| < | -4 се ме Зо $ | 
| ЖЕЗ | 
| 3 сој јеојој 2] 5 еч го | | 
| ARARA | | 
заха = © 8 
ЕЛЕСІ > > 
თ ; 


А 


- 2 
--- 5 
ЕР Ч 
шыш |) 
კოსი 4 
насе ў 
: 9 
10 
| 
7 
| 
| 
pi 
| 
! 4 
9 4 
кез 1% 
ары 
ЕЕ; ?2 
— 9 
9 
—0 
0 
і 3 


28W 


2ВШ кок І8Ш 


С 2 по 16 көкі, 


019 


820 


Ра! 


48Ш 
22 Џ 
53---- ? 
22 5 
25 ს 
22 3 f 
55 6 
22 7 
53 8 
= 9 
ь-- 0 
222 
~ 
б 
х 
ч 
© 
CV 
Q 
82 | 
- 82 ; 
82 9 і 
92------------- 4 3 “ 
82 5 2 
მ? ნ ? 
82 —— 7 А 
2—9 у 
992----------------- 4 
მ? – 10 4 
223 
2 
ღე_________ 
___________ 4 ЛЖ. 
== 1 13 
аи гт Р 
— 
9 
0 
2 
5 
4 
5 й 
7 
8 
9 
0 
2 
5 е 
Үр 
16. 
7 
8 
9 
0 


Коммутатор дро (03 /5/6// 


55 %589%%% 
თ 


| 


ლ. | ел [сој < [са [зе] «+ є 


0 


= 
с» 


ж 
ж |= | << 


თ 


–>____ჟ 
ла იოს“ 0 
_-____---_-““““– 7 
___________ Ф 


диспетчера 
#0 60 номеров 


Стема зеектромоттом-~ 
май, 


ар (ა 


В (кл. 08 §8I) + +,“ 38W 
а თ 2 
Ч '5 55 
2 ул 08-19кл.0В кою Юл ОВ ју Жұм 1 
оны. деу 
წი 2208 728828 3 
тог 5-0 750 | ----8 
Жо БЕ Бо» =] 9 
г. х” = # ы : LE Ea 7 
| ТНА r 
2Л83-19Л83 нок 1183 Веб . | 
пъ Бы : | წ 
— «| зл 25-10 
_ 1783 Пее с різ 5 25 “ы 07747 | 
С -: - 
წერილი и | | | 
а жә де | | 
р? р| сі | | 
, - ნ шы) 38 о, | | | | 
ЖЕТЕ ГЕ | | 
22 кл 08- 39 Кл ОВ кою 21 Кл 08 ЕГЕ си: | | 2 ~ 
| ирэн: =— 2! 5 
го ші. | 35 | 5 
214 3 0 а | | © 
#02 Бо | А 
саст с 
22183 - 39/183 кок 21 ЛВЗ Цари а с | | | ии 3 
58 . 
| 
| = |. з | 
| 9 | © | 
~ | x | 
| С 
| დ |. Ў ЭЛ | 
Жок. а, 
Р 5 
42 Ул DB- 59К/л. 08 ком 41//ი 08 | | ) > Е 7 
| | ია заклала С 
| -__ე 
[т 55 : ~ 8 
| | ნ 5 «Я 
| ` 
42 183 - 59183 кою 41ЛВЭ | > 5 
| | | დ 
' N 
л па“ е 
| | Үс 
; С) 
Ж, i 
н ცი a 
ჩე 53 4 
დომი 52-09 
б (Я 
~ (6 === 9 
"и 0 
3 И 


Вид с лицевои стороны 


рек ном я 


ДИР ма зира ЛЭ 
222920 


ЛД 


е 


20 кл. 08 


2 Кл 08-197л 08 кок (Кл 08 


2183-19183 кок 1ЛВЗ. 


р| 


С2 под vori. 


42 Юл DB- 59К/л. 08 нок 419л 08 


42 783 - 59183 кок &1 ЛВЗ 


Вид с лицево стороны 


ЗЕ Е м. 4 სა» I 


АЈА гес пи и 


КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА НА 60 НОМЕРОВ 
Таблица проводов 
РР?.103.151 ТІ 


Рас- № | К 
цветка цепи Соединения 
Жгут РР6.757.235 
Жгут РР6.757.237 
з 
ПРОВОД ПМВГ 0,75 мм: 
С - «— >60\/ — 1 Пр.1- «-»60У 
К + « - »БОМ — « +» — « + »бОМ 
+10 «+»10—3—«-+»10 
Провода свить: | 
3 ~] СБК («з | | 
Ч -2 | 1СП2-810 52 | зей 4 
-3 | | ВІО-ЛКПР | 
ПРОВОД МГШДЛ 02 мм? ' ка, | 
| | 1 
с = -2 2 Пр.3-1 ЛВЗ—2 ЛВЗ-...-10 ЛВЗ—2 Пр.3 | 4 
-3 3 Пр.3—11 ЛВЗ- 12 ЛВЗ-—...-20 ЛВЗ—3 Пр.3 | | | 
ха _ 4Пр.3—21 ЛВЗ-22 ЛВЗ-...-30 ЛВЗ-4 Пр.3 
саб -5Пр.3-31 ЛВЗ—32 ЛВЗ-...-40 ЛВЗ-5 Пр.3 | 
-6 6 Пр.3-41 ЛВЗ—42 ЛВЗ—.. .—50 ЛВЗ—6 Пр.3 | | 
-7 7 Пр.3-51 ЛВЗ-52ЛВ3-...-60ЛВ3-7Пр.3 | | 3 | 
-8 8 Пр.3—1 ЛФ—2 ЛФ-...- 8 ЛФ—8 Пр.3 й 
-9 9Пр3-1Л-2Л-...-5Л-ЛДМ-ЛА-ЛРУ-ЛВЗ (СЛ) > д2 | | 
-10 10 Пр.3- ЛЗТ- ЛКВ- ЛПП-ЛОВ- ЛБО- 10 Пр.3 4:24 
— 11 11 Пр.З-- РВВ5--РМ5- P335- РЗВ5-3 B – Др8- | га 
-РТА4-РОС2-РОС4-11 Пр.3. | 
—15 15 Пр.3—РПП5—15 Пр.3 
K HI <+»1—Кл.ОВ21—1 Кл.ОВ29- 1 Кл.ОВ1—2 Кл.ОВ21 – 2 Кл.ОВ29- 
—2 Кл.ОВ1—...—20 Қл.ОВ21--20 ОВ29—20 Кл.ОВ1—«--»1 
+2 «-->2-21 Кл.ОВ21—21 Кл.ОВ?9-21Кл.ОВ1-22 Қл.ОВ21- 
—22 Кл.ОВ29—22 Кл.ОВ1—...—40 Кл.ОВ21--40 Кл.ОВ29-- 
—40 Кл.ОВ!—«-+»2 | 
+3 «+»3—41 Кл.ОВ21-41 Кл.ОВ29--41 Қл.ОВ1--42 Қл.ОВ21- 
-42 Кл.0829—42 Кл.ОВ1—...—60 Кл.ОВ21—60 Кл.ОВ29- ` | 
-60 Қа.ОВ1-«--э3 | | | 
+4 ‹+>4—Кн.У7—Кн.С7—Кн.3.7-—Ки, ПП2- Кн. СЛ7-К2: 3—«+ы АК | 


ПРУ ТРН я мөн» 


чи 


№ 
цепи Соединения 


K +5 «+»5—Кн.РУ2—Кн.РУ21 – Кн.А2--Кн.ДМ21 — І Кн.Ф21—1 Кн.Ф5- 
—2 Кн.Ф21 —2 Кн.Ф5—...—8 Кн.Ф21—8 Кн.Ф5--<--5 

+6 «+»6—РВВ.31—РМ11—РМ14—РМ51—РПП1—РПП11—РПП51— 
| -118-РТА53-РТА!-РОС!-РОС14-Тр:16-«-6 


ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? 


Свить и уложить в плетенку ПМЛЗх6 


9 


105 4 ВШ20-9-15 Ки.3-3 
105 4 ВШО1-8--15 Ки.3-6 | 
1510 КлОВ8- 3” 9 Кл.ОВ8—...—3* 1 Кл.ОВ8— | = 

1110 Кл.0828—3 9 Кл.28—...—3* 1 Кл.ОВ28— | 
—3* 30 Кл.ОВ8—3* 29 Кл.ОВ8—...—3* 21 Кл.ОВ8— 

—3* 30 Кл.ОВ28—3* 29 Кл.ОВ28—...—3* 21 Қл.0В28- 


С —3* 50 Кл.ОВ8—3* 49 Кл.ОВ8—...—3* 41 Қл.ОВ28- 


пох 


> о 5 = 


3* 50 Кл.ОВ28- 3" 49 Кл.0828—. . .— 3" 41 Қл.ОВ28-- 

—5* Кн.3.2—3* 60 Қл.ОВ8--3% 59 Кл.ОВ8—...—3* 51 Қл.ОВ8-- 

—5* Кн.3 -5—3* 60 Кл.ОВ28- 3" 59 Қл.ОВ28--...-3% 51 Кл.ОВ28- 

—3* 40 Қл.ОВ8--3% 39 Кл.ОВ8-—...—3* 31 Кл.ОВ8- 

—3* 40 Кл.ОВ28- 3“ 39 Қл.ОВ98--...-3% 31 Кл.ОВ28 – 

—3* 20 Кл.ОВ8- 3" 19 Кл.ОВ8-...- 1711 Кл.ОВ8 

—3* 20 Кл.ОВ28- 3" 19 Кл.ОВ28—...—1* 11 Қл.ОВ28 2 т 


10* 4 ВШ14.10-1% Қн.ДМ2 
1054 ВШІ5.10-1% Ки. ДМА 


წა 
© 


Б ры 4 5* Кн. ДМІ--8" K3. 1 
Кч ја Кн.ДМЗ—8* КЗ.2 


К Э Провода МШДЛ 0,2 мм? Э принять к плетенкам ПМЛ3х6 с заделкой 
5% и 10% и вывести на лепестки «+»8 и «+»9, а с заделкой: (87 конец 
плетенки ПМЛЗхб вывести к контакту КЗ: 3. 


ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? 


Свить: 


оз 
о 


Ж 9 | ВШ!. 1—1 Кл.ОВ7 
ІВШІ.2-І Кл.ОВ27 


1 ВШ2. 1-2 Кл.ОВ7 
11ВШ2-2-2 Қл.ОВ27 


1 ВШ22-1--22 Кл ОВТ 
| ВШ22.2—22 Кл.ОВ27 
2 BIU! - 1—23 Кл.ОВ7 
| ВШИ.2-23Кл.ОВ27 


18 


Рас- 
цветка 


Ж 
З 


Соединения 


2 ВШ2. 1—24 Кл.ОВ7 
2 ВІШ2.2-24 Қл.27 


өө 0 зөв С ---- 3 шы (б — о шы о -- 


— о өте эг о — Сс шым 0 -- 


2 ВШ22.1--44 Кл.ОВ7 
2ВШ22 .2—44 Қл.ОВ27 
З ВШІ.1- 45 Кл.ОВ7 
| ВШ1.2--45 Кл.ОВ27 
ЗВШ2.1--46 Кл.ОВ7 
3ВШ2.2--46 Қл.ОВ27 


3 ВШІ6.1-60 Кл.ОВ7 
3 ВШ16.2- 60 Қл.ОВ27 


Кн.3 . 1--Кн.СЛ.1- РТАЗ2- РТАІІ 
Кн.3.4—Кн.СЛ.3—РТАЗ4—РТА1З 


РТАЗІ-РЗЗ:11-СІ:1 
Р33.54-С2.1 


4 ВШ18.8-Тр.Д4 
4ВШ18.9-Тр.Д5 


4ВШ13.2-Кн.СЛ4 
| ВШ13.1-Кн.СЛ.2 
Тр.М8—РМ54—Др.3 
в РМ53-С3.2 
Др.3-1Қ1-2--2 1.2 
= 1-РМ12—1К!.1-2К1.1 
| ВИИ.. 7—1 Кл.ОВЗ! 
1 ВШ .7—2 Кл.ОВЗІ 


1 ВШ22 .7—22 Кл.ОВЗІ 
2 ВШ!-7-23 Кл.ОВЗ! 
2ВШ2.7—24 Кл.ОВЗІ 


:28ВШ22-7-044Кл.ОВ31 


3ВШ!-7-45Кл.ОВЗ1 
3 ВШ? .7--46 Кл.ОВЗІ 


3 ВШ16.7-60 Кл.ОВЗІ 


ЗВШ17. 1—1 Кл. 0833 
3ВШ17 3-2 Кл.ОВЗ3 
3ВШ17. 5—3 Кл.ОВЗЗ 
3ВШ17.7-—4 Кл ОВЗЗ 
3 ВШ17-9--5 Кл.ОВЗЗ 


Рас- 


цветка цепи 


№ | Соединения 


20 


Ж 


' 48III5 


З ВШІЗ8. 
38Ш18. 
З ВШІЗ8: 
3 ВШІ8. 
3 ВШІЗ8: 


З ВШ19. 
3 ВШ19. 
ЗВШ19. 
3 ВШ19. 
ЗВШ19. 


3 ВШ20. 
3 ВШ20. 
3 ВШ20. 
З ВШ20. 
3 ВШ20. 


3ВШ?21. 


3 ВШ21 
З ВШ21 
3 ВШ21 


.3 ВШ21 


3 ВШ22. 
3 ВШ22. 
3 8III22 · 
3ВШ22. 
3 8III22 · 


4ВШІ: 
4ВШІ 
4ВШІ 
4ВШІ 
4ВШІ 
4 ВШ2. 
4 ВШ2. 
4 ВШ2. 
4 ВШ2. 
4 ВШ2. 


4 ВШЗ. 
4 ВШЗ. 
4 ВШВ. 
4ВШЗ. 
4 ВШВ. 


4 ВШ4. 
4 ВШ4. 
4 ВШ4. 
4 ВШ4. 
4 ВШ4. 


4 ВШ5. 
ВШ». 


4 ВШ5. 
4 ВШ5. 


4 ВШ6. 
4 ВШ6. 
4 ВШ6. 
4 ВШ6. 
4 ВШ6. 


1-6 Кл.ОВЗЗ 
3—7 Кл.ОВЗЗ 
5—8 Кл.ОВЗЗ 
7-9 Кл.ОВЗЗ 
9— 10 Кл.ОВЗЗ 


1—11 Кл.ОВЗЗ 
3—12 Кл.ОВЗЗ 
5—13 Кл.ОВЗЗ 
7- 14 Кл.ОВЗЗ 
9-15 Кл.ОВЗЗ 


1—16 Кл.0833 
3—17 Кл.ОВЗЗ 
5—18 Кл.ОВЗ3 
7—19 Кл.ОВЗЗ 
9—20 Кл.ОВЗЗ 


1-21 Кл.ОВЗЗ 
‚3—22 Кл.ОВЗЗ 
5—23 Кл.ОВЗЗ 
‚7—24 Кл.ОВЗЗ 
‚9—25 Кл.ОВЗЗ 


1—26 Қл.ОВ33 
3—27 Кл.0833 
5—28 Кл.ОВЗЗ 
7- 29 Кл.ОВЗЗ 
9—30 Кл.ОВЗЗ 


1--31 Кл.ОВЗЗ 


‚3—32 Кл.ОВЗЗ 
.5--33 Кл.ОВЗЗ 
“7--34 Кл.ОВЗЗ 
. 9—35 Кл.ОВЗЗ 


1—36 Кл.ОВЗЗ 
3—37 Кл.ОВЗЗ 
5—38 Кл.ОВЗЗ 
7—39 Кл.ОВЗЗ 
9—40 Кл.ОВЗЗ 


1—41 Кл.ОВЗЗ 
3—42 Кл.ОВЗЗ 
5—43 Кл.ОВЗЗ 
7—44 Кл.ОВЗЗ 
9—45 Кл.ОВЗЗ 


1—46 Кл.ОВЗЗ 
3—47 Кл.ОВЗЗ 
5—48 Қл.ОВ33 
7—49 Кл.ОВЗЗ 
9—50 Кл.ОВЗЗ 


1-51 Кл.ОВЗЗ 
3—52 Кл.ОВЗЗ 


“5—53 Кл.ОВЗЗ 


7—54 Кл.ОВЗЗ 
9- 55 Кл.ОВЗЗ 


1--56 Кл.ОВЗЗ 
3—57 Кл.ОВЗЗ 
5—58 Қл.ОВ33 
7—50 Кл.ОВЗЗ 
9—60 Кл.ОВЗЗ 


Рас- 
цветка 


№ 
цепи 


Ж 23 


24 


25 
26 


Соединения 


4 ВШ15 . 7—4 Кн.Ф2 
4 ВШ16. 3—5 Қн.Ф2 
4 ВШ16.7-6 Кн.Ф2 
4 ВШІ7. 3-7 Кн.Ф2 
4 ВШ17.7-8Кн.Ф2 


4 ВШ19.8-ЛПЗ-ЛЗЗ 


К2 · 19--Кн.У8- 10 Кл.ОВІ2--9 Кл.ОВ12-...-1 Кл.ОВ12- 
--80 Кл.ОВ12—29 Кл.ОВ12-...-21 Қл.ОВ12--50 Қл.ОВ12-- 
-49 Кл.ОВ12-...-41 Кл.ОВІ2--60 Кл.ОВ12 — 

-59 Кл.0812—...—51 Кл.ОВ12—40 Кл.ОВІ2-- 
—39 Кл.ОВ12-...-31 Кл.ОВ12- 20 Кл.ОВІ2- 
- 19 Кл.ОВ12-...-11 Кл.ОВ12-К2. 19 


> РВВІ2--СІ.,2 
08851 –II44 


РППЗЗ--Кн.ППІ 

РПП!12-ЛПП 

Тр.л1--с2.9 

РЗЗ.1—Кн.33 · 6 

РЗ3 .55--Тр.Д? 
К2-17-1К1-5--2К1:5-1114-1182-1р,110--Д1:1--Д1:3 
В11.2—Р33. 12 

РЗВ1—ЁЕ12.2 


РОСІ- РОСЗЗ 
РМЗІ- ПІ. 1 

4 ВШІ7 9 —Тр.Л8 
РМІ-Кн.У4 


РВВЗ2-02-1 
І ВШ 6-1 Кл.ОВІІ 
І ВШ2.6-2 Кл.ОВІІ 


1 ВШ22 .6—22 Кл.ОВІЇ 


2 ВШІ .6- 23 Кл.ОВ11 
2 8Ш2.6- 24 Кл ОВІІ 


2 ВШ22.6--44 Кл.ОВІЇ 


3ВШ1-6-45КлОВ11- 
3 ВШ?-6-46 Кл.ОВ11 


І BINI . 8—1 Қл.ОВ2 
1 ВШ2.8--2 Қл.ОВ2 


21 


Рас- 
цветка 


Соединения 


3 38 -` 2 ВШІ .8-23 Қл.ОВ2 
2ВШ2.8-24 Кл ОВ2 


2 ВШ92-8--44 Кл.ОВ9 


ЗВШІ.8--45 Қл.ОВ2 
ЗВШ2.8--46 Қл.ОВ2 


3 ВШ16 -8--60 Қл.ОВ2 


39 4 ВШІ4.2-1 Кн.ФІ 
4 ВШ14.6-2 Кн.Ф1 
4 ВШ15.2-3 Кн.ФІ 
4 ВШ15.6-4 Кн.Ф1 
4 ВШ16.2-5 Кн. ФІ 
4 ВШ16.6-6Кн.ф! 
4 ВШ17.2--7 Кн.Фі 
4 ВШ17.6-8 Кн.Ф1 


40 4 ВШ18.4- 1 Кн.4 


4 ВЩ22.4-5 Кил 


41 4ВШ13.6—10 Кл.ОВ4- 9 Кл.ОВ4-...-1 Кл.ОВ4- 
— 30 Кл.ОВ4--29 Кл.ОВ4-...--21 Кл.ОВ4--50 Қл.ОВ4-- 
-49 Кл.ОВ4-...--41 Қл.ОВ4-60 Қл.ОВ4- 
--50 Қл.ОВ4-...--БІ Кл.ОВ4-40 Қл.ОВ4- 
—39 Кл. ОВ4-...--31 Қл.ОВ4-20 Қл.ОВ4- 
—19 Кл.ОВ4-...- 11 Кл.ОВ4- Кн.У2-4 ВШІЗ.6 

49 4 ВШ21.10-РПП52 

43 4ВШ18.10-Кн.33.29 

44 -48Ш13:3-ЛОВ-41121--РЗВ31--Кн.3В2 | 

45 4 ВШ13.4-ЛВЗ(СЛ) 

46 4ВШ14.9-Қн.РУЗ 

47 10 Кл.ОВ25—9 Қл.ОВ925--...- 1 Кл.ОВ25-- 
—30 Кл.ОВ25—29 Кл.ОВ25-...--91 Кл.0825— 
—50 Кл.ОВ25—49 Кл.ОВ25--...-41 Кл.ОВ25- 
— 60 Қл.ОВ25--59 Кл.ОВ?5--...--51 Кл.ОВ25- 
—40 Кл.ОВ25—39 Кл.0825—. ..—31 Кл.ОВ25- 
—ЛКВ-—20 Кл.0825—19 КлОВ25-...--11 Кл.ОВ25- 10 Кл.ОВ25 

48 РВВІЗ--Тр.ЛЗ 

49 РЗЗ15--Тр.ДІ 

50 Кн.ДМ22-ЛДМ 

51 1195--Л113 | 

52 | К2.9-1К1.6-2КІ.6-Тр.М2-ДІ-2 

103 TI] -2—PTA12 ` 

102 · 4 8Ш22. 10—POC12—JIBO 

108 POC32—C5«+»— P M32 

112 РОС51--РТА51--Тр.ЛЕ 

119 Кн.У5-Кн.СІ 

117 4 ВШ17.10-Тр.М5 

Б 53 3ВШ17.2—1 ЛВЗ 


ЗВЩІ7 4-2 ЛВЗ 
38Ш17-6-3ЛВ3 
38Ш17-8-4ЛВ3 
З 8Ш17:10-5ЛВ3 


22 


! 


2223 


2229 


. 2—6 ЛВЗ 
‚4—7 ЛВЗ 
-6-8ЛВ3 
.8—9 ЛВЗ 

· 10—10 ЛВЗ 


-2-11ЛВ3 
.4—12 ЛВЗ 
-6-13 ЛВЗ 
.8-14 ЛВЗ 
· 10—15 ЛВЗ 


:9=16183 
:4--17 ЛВЗ 
.6—18 ЛВЗ 
.8—19 ЛВЗ 
. 10—20 ЛВЗ 


. 2—21 ЛВЗ 
‚4—22 ЛВЗ 

. 6—23 ЛВЗ. 
‚8—24 ЛВЗ 

· 10—25 JIB3 


„2—26 JIB3 
‚4—27 ЛВЗ 
‚6—28 ЛВЗ 
. 8—29 JIB3 
· 10—30 ЛВЗ 


. 2—31 JIB3 
. 4—32 JIB3 
e 6—33 ЛВЗ 
‚8—34 JIB3 
· 10—35 JIB3 


. 2—36 ЛВЗ 
«4—37 ЛВЗ 
6—38 JIB3 
‚8—39 JIB3 
· 10—40 JIB3 


‚2—41 JIB3 
. 4—42 ЛВЗ 
‚6—43 JIB3 
. 8—44 183 
· 10—45 JIB3 


‚2—46 ЛВЗ 
‚4—47 JIB3 
‚6—48 JIB3 
. 8—49 JIB3 
· 10—50 JIB3 


. 2—51 JIB3 
‚4—52 JIB3 
‚6—53 ЛВЗ 
‚8—54 ЛВЗ 
• 10—55 JIB3 


‚2—56 JIB3 
. 4—57 ЛВЗ 
. 6—58 ЛВЗ 
.8—59 ЛВЗ 
· 10—60 JIB3 


56 


57 
58 


59 


60 


өзебеш 


Соединения 


І ВШ 4-11 Кл.ОВЗ 
1ВШ2.4-2 Кл.ОВЗ 


18Ш22.4-22 Кл.ОВЗ 


2 ВШ!.4-23 Кл.ОВЗ 
2ВШ2.4—24 Кл.ОВЗ 


2 ВШ99.4-44 Кл.ОВЗ 


38Ш1:4-45Кл.ОВ3 
3 ВШ2 .4—46 Кл.ОВЗ 


З ВШІ6.4-60 Кл.ОВЗ 


4 ВШ18.5-1 Кн.5 
4 ВШ19.5-2 Кн.5 


1ВШ1.9-1 Қл.ОВ22 
1ВШ2.9-2 Кл.ОВ22 


— С — оз = “ბიის (ў — о — 2 -- 


1 ВШ22 . 9—22 Кл.ОВ22 


2ВШ1.9--23 Кл.ОВ22 
2 ВШ2.9-24 Кл.ОВ22 


2 ВШ22-9-44 Кл.ОВ22 


3 BUI! ·-9—45 Қл.ОВ22 
3 ВШ2.9--46 Кл.ОВ22 


ЗВШ16.9-60 Кл.ОВ22 


4 ВШ13.8-ЛЗТ / 
4 ВШ13:-10-Кн.УЗ 


Кн.С8- РМЗЗ- 10 Кл.ОВІ4- 
- 9 Кл.ОВІ4-...-1 Кл.ОВІ4- 30 Кл.ОВ14- 
— 29 Қл.ОВ14-...-21 Қл.ОВ14--50 Кл.ОВ14- 
— 49 Қл.ОВ14-...--41 Қл.ОВ14-60 Кл.ОВ14- 
--59 Кл.ОВІ4-...-51 Кл.ОВ14-40 Қл.ОВ14- 
— 39 Кл.ОВ14-...-31 Кл.ОВ14--20 Кл.ОВІ4-- 
— 19 Кл.ОВ14-...-11 Қл.ОВ14-Кн.С8 


Кн.СЛ8- Кн.С2- 10 Қл.ОВ30-- 
-9 Қл.ОВЗ0-...--І Кл.ОВ30- 30 Қл.ОВ30-- 
— 29 Кл.ОВ30--...-21 Кл.ОВЗ0-50 Кл.0830— 
— 49 Кл.ОВ30-...-41 Кл.ОВ30-60 Қл.ОВ30- | 
-59 Кл.ОВ30-...--51 Кл.ОВ30--40 Қл.ОВ30-- 
— 39 Кл.ОВ30-...--31 Кл.ОВ30- 20 Қл.ОВ30-- 
— 19 Кл.ОВЗ0--...-11 Кл.ОВ30- Кн.СЛ8 | 


РВВ!1-Тр.Л? 
РВВ53-1122 
РЗЗ-13-Р33-53 
РМ15--Кн.33.5 
Тр.Л9—Тр.М1 
Л33-1133 


Кч 


67 


68 


69 

110 
111 
113 
118 
120 


116 
70 


71 


72 


Соединения 


4 ВШ14.4-1 Кн.ФЗ 
4 ВШ14.8-9 Кн.ФЗ 
4ВШ15.4—3 Кн.ФЗ 
4 ВШ15 .8—4 Кн.ФЗ 
4 ВШ16.4--5 Кн.ФЗ 
4ВШ!6. 8—6 Кн.ФЗ 
4ВПИ7.4—7 Кн.ФЗ 
4ВШ17.8—8 Кн.ФЗ 


4 ВШ22-9-10 Кл.ОВ26 —9 Қл.ОВ26-...-І Кл.ОВ26-- 
— 30 Кл.ОВ26- 29 Кл.ОВ26--...-21 Қл.ОВ26-- 
—50 Кл.ОВ26- 49 Кл.ОВ26-...--41 Кл.ОВ26- 
— 60 Кл.ОВ26- 59 Қл.ОВ26-...-БІ Кл.0826— 
— 40 Кл.ОВ26- 39 Кл. ОВ26-...--31 Кл.ОВ26- 
— 20 Кл.ОВ26- 19 Кл.ОВ26-—...—11 Кл.ОВ26-4 ВШ22 · 9 


РППЗ1-РЗВ32 

ПІ. 3- РОС5- С5«— » 

4 ВШ21 ·-9—РОС52—РТА52 
4 ВШ16.10-Тр.Л7 

4 ВШ20 · 10- Тр.Мб 

РТА5- РВВЗ5. 


_ С1.1-П34 


1 BHII . 10— 1 Қл.ОВ9 
1 ВШ2 . 10—2 Кл.ОВ9 


1 ВШ22. 10—22 Қл.ОВ9 


2 BI · 10—23 Кл.ОВ9 
2 ВШ?. 10—24 Кл.ОВ9 


2 ВШ22. 10—44 Кл.ОВ9 


3 ВШІ. 10—45 Қл.ОВ9 
3ВШ2. 10—46 Кл.ОВ9 


ІВШІ . 5—1 Кл.0823 
1 ВШ2.5--2 Кл.ОВ23 


1 ВШ22. 5—22 Кл.ОВ23 


2 BII! -5—23 Кл.ОВ23 
2 ВШ2.5-24 Кл.ОВ23 


2 ВШ22.5—44 Кл.ОВ23 


ЗВШІ.5--45 Кл.ОВ23 
3 ВШ2.5- 46 Кл.ОВ23 


3 ВШ16.5—60 Кл.ОВ23 


4 ВШ18.2-1 Кн.2 
4 ВШ19.2-2 Кн.2 


4 ВШ22.2--5 Кн.2 


25 


26 


75 
20 a 


Соединения 


4ВШ18 7-1 Кн.21 
4 ВШ19.7-2 Кн.21 


4ВШ99.7-5Кн21 


4 ВШ13.9-10 Кл.ОВ6-9 Кл.ОВб-...- 1 Кл.ОВ6- 
—30 Кл.ОВ6--29 Кл.ОВб-...--21 Кл.ОВ6- 
— 50 Кл.786—49 Кл.ОВ6-...-41 Кл.ОВ6- 
— 60 Кл.ОВ6-59 Кл.ОВ6-...-51 Кл.ОВ6- 
— 40 Кл.ОВ6--39 Кл.ОВ6-...-31 Кл.ОВ6- 
—90 Кл.ОВб-19 Кл.ОВб-...— 11 Кл.ОВ6-4 ВШІЗ.9 
4 ВШ16.9-ЛА 


4 ВШ19.10-Р33.51 
Кн.СЛ5- РВВЗ4- РТА2- 10 Кл.ОВ10- 


—9 Кл ОВ10-...--1 Кл.ОВ10- 30 Кл.ОВ10— 

—99 Кл.ОВІ0--...--21 Қл.ОВ10--50 Қл.ОВ10-- 

249 КлОВ10-...-41 Кл.ОВ10- 60 Қл.ОВ10-- 

—59 Кл.ОВ10-...-51 Кл.ОВ10-40 Кл.ОВ10- 

—39 Кл.ОВ10-...-31 Кл.ОВ10- 20 Кл.ОВ10- 

—19 Кл ОВ10-...- 11 Кл.ОВ10-Кн.СЛ5 
К9.1--П41-- 10 Кл.ОВ32-9 Кл.ОВЗ2--...-1 Қл.ОВ32- 

-30Кл.ОВ32-29 Кл.ОВ32-...-21 Қл.ОВ32-- | 

-50Кл.ОВ32-49 Кл.ОВЗ2--...-41 Кл.ОВ32- 

260 Кл.ОВ32--59 Кл.ОВЗ2--...-51 Қл.ОВ32-- 

240 Кл.ОВ32--39 Кл.ОВЗ2--...-31 Қл.ОВ32- 

290 Кл.ОВ32-- 19 Кл.ОВ32-...- 11 Қл.ОВ32-Қ2.1 
РППЗ?2-38 
Кн. ЗВ!— 212. 1 
РВВЗІ —П42 


4ВШ7.1—1 Кл.ОВ5 
4 ВШ7.2-2 Кл.ОВ5 


4 ВШ7 · 10—10 Кл.ОВб 


4 BUI8 : 1—11 Кл.ОВб 
4 ВШ8 ·- 2—12 Қл.ОВ5 


4 ВШ8 · 10—20 Қл.ОВ5 


4ВШ9-1--21 КлОВ5. 
4 ВШ9.2--22 Кл.ОВ5 


4 ВШЭ. 10—30 Кл.ОВ5 


4 ВШ10.1-31 Қл.ОВ5 
4ВШ10.2--32 Қл.ОВ5 


— е — е —о — е — o -- o 55:21 


4ВШ10.10—40 Кл.ОВ5 | 


48Ш11:1-41 Қл.ОВ5 
4ВШ11.2--42 Кл.ОВ5 


- 0 ша ф œo © => Оо шы @ «и» ф = 


4 ВШИ . 10—50 Кл.ОВ5 


Рас- 


цветка Соединения 


Ч 82. 4 ВШ12.1-51 Кл.ОВб 
4 ВШІ2.2-52 Қл.ОВ5 


4 ВШ12.10-60 Қл.ОВ5 


83 ІВШІ 3-1 Кл.ОВ13 
1 ВШ2 . 3—2 Кл.ОВІЗ 


е | 1 ВШ22.3-22 Кл.ОВІЗ 


9 8ШІ.3-93 Кл.ОВ13 
2 BIHI? 3-94 Кл.ОВ13 


— о «--м ‘-.-.-.- ọ шз 


2 ВШ92.3--44 Кл.ОВІЗ 


3ВШ1.3-45 Кл.ОВ13 
3 ВШ?2-3-46 Кл.ОВІЗ 


— о ша с өч 0 ---. ў –. ў шэ о «ша 


З ВШІ6:3-60 Кл.ОВ13 


84 4 ВШ18.1-1 Кн.1 
4 ВШ19.1-9 Кн.1 


с 5 сш ф с ў сю 0 «әсе Ф «ыма 


«- о са д со о არ ა === ф = 


85 . 4 ВШ18.6-1 Кн.б 


86 4 ВШ14.1-1 Кн.Фб 


4 ВШ17.5-8 Кн.Ф6 


87 1 Қн.Ф22-1 ЛФ 
2 Кн.Ф22—2 ЛФ 


8 Кн.Ф22- 8 ЛФ 


88 4ВШ13.7-10 Кл.0824—9 Кл.0824—. . .—1 Кл.ОВ24- 
— 30 Кл.ОВ24—29 Қл.ОВ924-...-21 Кл.ОВ24- 50 Кл.0824 – 
—49 Кл.ОВ24--...--41 Кл.ОВ24--60 Кл.0824 – 
— 59 Кл.ОВ24—...—51 Кл.ОВ24--40 Кл.ОВ24- 
—39 Кл.ОВ24--...-431 Қл.ОВ24-20 Қл.ОВ24- 
—19 Кл.ОВ24—...—11 Кл.ОВ24-4 ВШ13.7 


89 4 ВШ19.9-1143 

90 4 ВШ20.8-РТА54-РОС15-Кн.З. 8 
91 4 ВШ13.5-Кн.СЛ6 

92 4 ВШ22.8--ПІ5 

93 4 ВШ15.9-Кн.АЗ 


4 


цветка 


98 


Рас- 


Соединенил 


“РВВІ- 10 Кл.0834—9 Кл.0834—. . .—1 Қл.ОВ3З4- _ 


— 30 Кл.0834—29 Кл.0834—. . .—21 Кл.ОВЗ4-- 
—50 Кл.ОВЗ4 -49 Кл.0834—.. .—41 Кл.ОВ84- 
— 60 Кл.ОВ34--59 Кл.0834—.. .—51 Кл.0834— 
— 40 Кл.ОВ34--39 Кл.0834—. . .— 31 Кл.ОВЗ4- 
— 20 Кл.ОВ34--19 Кл.ОВЗ4-...-11Кл.ОВ34-РВВ! 


І Қн.22-ІЛ 
2 Кн.22—2 Л 


5 Кн.22--5 Л 


Кн.33:3--Р33.59--ПІІ 

1135--1123 

Тр.ДЗ- П31 

211.1—145 - 
РВВ59--Тр.МЗ 

Кн.РУ99--ЛРУ 

РТАЗ3-Р33 14 

П1.4-РТА14 

РМ52--РОСЗІ 


ПРОВОД. МШДЛ 0,2 мм? 


Р1--Р13 Р7--Р19 
р2-Р14 Р8—Р20 
РЗ—Р15 Р9--Р21 
Р4--Р16 Р10--Р22 


Р5-Р17 P11— P23 
Рб—Р18 Р12--Р24 


ПЕРЕМЫЧКИ . 
ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ Ø 1,0 мм РРО.021 041 ТУ 
І Пр.3—5 Пр.1—6 Пр. 
5 Пр.2—6 Пр.2 


10 Пр.1-- 11 Пр.1 
10 Пр.2—11 Пр.2— 15 Пр.1 


зії Е а 
4 i | 4 


წვ. (5 (4 ს 244 და 45 გაირა. 16 i ў 17 19 | ~ (9 20 2) 
Таблица реле та 


На линеиные комплекты статш 005 ЛКТС. 


Ес 25,2 > 
= 53 о с де 
55 4: 55 аз 
а= ар 2723 Б 
лози?! | А | 
ән + 76 II.0816M ён к сее 
|в Ж 12 მი. #2 
6 | 1Кл.08-16Кл.0В 35 % 3% езі д 
(Ка. 08:16, 08 рав || ||“ = а 
4Кл.ОВС1)-4 08 (СЛ) | 5 өөө | 
І / е) 8 2 gpg ТЕР! 51 | 
33 з = 2 з (Кб [іча з кт | | | 
ачее места (РН) ё g თ , P33 П|Е5 ПЕД Еб г | 
= з = 2 361 brel lesot 
Да «ПН (MI кр ас рока ко 
а : 23 5 038 
? 
| а а. ІШІіге Ж 
| ი -Ір|- ინი 86 446 
- y pac 
76 76 «= | 76 76 2/1 0г 515142 ІШІ ІҢ 
Е На Резербнае Кн.С 4” 5BU о 4 
7557 ў р 6358 несто ს · CV РТА 3162 Рей ЗЕ II ГО 
її 2KZ oee s6 2 | - 
14114 бі, ЕД за 39 
| = юч Ї 
Жақ КТМ 5118 ==8 в тр 23 н] зи эі Е 
= о 
двд Е 2 а 34 510 А - Д 
2 _'!სხსხ65ესეს(დრწ(;დჯ — | გიდ | z Таблица соотбетстбиа услобных обазначений текстан гравировок 
86.) წრიალი? ი) a 9 р Текст ?рабироВоқ 
й | 4 аи ад: 08 (Общий Бизоб) Ж 
снай, ЯГ 5 КПВ (Кантроль посылки Бызаба) | 
ი - ње | თა 1л.080))-41408(0) > ЛЭТ | ЭТС (Занятый транзитный соединитель 
ЊЕ СЕН | Kay 58Ш у БО (Безотбайнасгпь) 
ўза SI | їКл.0В(СЛ)- | оваа е · ПП (Перезорећшиџ прейахранатель) 
3-3 і | #Mი.08(Cი) й ЗВУКОЗАЛИСЬ (Запуск 
Я] ат Г РД 58Ш а 2 (Работа) 3 
2 ОР | ar Е: 1483-7083| 1- 60 (80306 - занятасть аёанентских линии) 
Ё | . -16 (Вызаб-занятасть линий МГЛ) 
25 й MII-I6III 1-16 (Подключениє линии МГЛ) 
р бар “ар Жш _Ключи и переключаттели 
ол + шлемы 1-60 (Опрос- ба зоб оданентских линий) 
4 1-16 (Ппрас-Вызоб линий ИГЛ) ა 
а т. Кн. Э | ЭУМНЕР 
ЕГІ) Е | = KH. 38 | ВКЛ. ЭВ (Включенче збонка) | 
г | “Кн. 33 | ЗВУКОЗАПИСЬ | 
| ЛЗТ Кн. ПП | ПП (Перегоребшиџ предахран итель 
| “Кн. У | УДЕРЖ. | 
3 үз III 0-I6MMი) 4-16 (Подключение линий МГЛ) К 
+ | | Кн РМ | РЕЗЕРВНПЕ- РМ | 
ЕЛІ 1 ЕА певци дате 
35 зі. 315 129 607 | „+” БОМ „- (Злектропитание 
і мо > ХАГ 1PM. 2PM (Платы радочих мест) 
aka = | 1-2 CAA, 3-4 СЛ.Л (Комплекты служеёных линии). 
ғу + Перечень элемгнгпоб РР2. 103. 147 Д л | 
3 ЗЭР 2. тавлица технических данных реле, трансфарнатароб 
| ს дросселей | Рро 103.147 T р я 
| Р Ша «ლთ... Для побторителя ситнолоб. 3. 1кл08(Са К ЕШ КИЛ, С) относятся к комплектом Сл. Л. 
/ КЕ | 
ЇЇс + 1) u 2) - пчереднасть разникания контактов Комнут отор рро 10314709 
3 | ер тар 
5 ‚реле ТР ари ега отпускании. на 80 нонероб 
лі “для о подкаючения динамика через усилитель. Схемо принципиальная а 
1 MI ДлЯ подключения | диканического микрофона. электрическая 
+ . 
13. 2 іш васць, е. бе зк кете у ДАН ы 


На резерьное рабочее Места 


«бої = сі хаў каво 2 02 
ლ зе ლ ко 54 C зе зо 
ы ҚЫРА ЖЕКТЕ е 4M08(CI). ФӘ 
за „7 кен 30 = ~ 
29 "6 4 99 => 
"Кс + 
Кн. РМ 4 
15 9 | 1Кл.08-76 "Ка.08 
10 _ & Ж? 4.08 (СЛ) 
Рик P33 2К2 10108-6 К1.0В, — ну g о со 
57 5 2 5 
Ва არი Е НЬ На резербнас рабачее места (Рн) 5 З თ 
IM2 6 ЕТ РЛ, 3 AA Ы ү 17 20 ПЛАТА РМ РР2.10.890 1К?' = 7 | со = 
| Пі с 1495 {ПН ІНІ 3 53 © 5 
| C4==02 рвр рт 534) | (191. 2. + & % 5 6 
| Пд 25 АЛЬ ШУ? 2 
გა ы Миз 
© IM 
76 32 46 76 
цер гай нс SBU С 
Виста z4 24 
ы ВВ МЕРВ + 
5 კი IC ლით 8-3 
zie === в 
о ©" 
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შერ) 165 ЦК реди с, за с DNI | 
| 7 = кек. у= ЕН чыя ғы 255. 5 
нае а (C.08CI)- ъв аўн ВП Да ЛИНЕ сабо Ын 
на: მას პონ ს | hka, 08(С1) 55 8, 8329 УЗ —, А 52 ко 14 | 
гаа Е. грае Я 04 
я == а А 
ао | Е анат >. А А 
K2 08Р ПЛАТА сял 39 П Т зона а 1VI.08(C))- НЬ 
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ї 21 
| + 
аа ААА —— 
| 
+ 
| 
и 
NST 
ს ц» 
Ще 31% 
Ар еа 
г “ Sig ~ ' (4) кој == 
ры На нүн на коммутатсра Н ; 
у | а стату ЛКТС-30/6 
СЕТ ШЕ диспетчера Токораспре деление и сигнализация ШЕ 
- ამნ” : | | РПП 58Ш пс Для побтаритела шанаа 
52 22.10 
Е 1 | | 1 | 1 / 37 | 
| 808 Р, ІЗПр ПЕ Пр 1) БР p on за "Пр ; "Пр | 5 пр Ір 29015 + t) u 2) - пчереднаств разкика н 
а |З 3 3 ЈЕ 3 3 3 
убий ის ра Ж В ЕЕ (15) (45% с) (-20) 5 еле ТР при 620 атпуска 
Ес за за “Ёс Е = а ая РПП z T (რევის динамі 
Ес; Еш 6= 29 5 2 85 Резерб ! MI Для подключения ` динанича 
52 55 се => е © БЭВ- + a 
აია E N к аа и EESE, ЗС, Є АКР ВЕН E, оос Па МОТО 
Босс. Элон а, 25 2 9 >. ЕГ. ი“ ავლ ть а Ве Е а а 
БОГ ы, 


= МИ Е Е Ч чач чы ღეებეუეეუაოი _.ი-- 
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На резерђнос рабочее Места 
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ი ӨГ ==? к ТТТ | 


| 
| 
| Ки,РМ 
| 1 
|| 
|| 
: | || 
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551% 581) ---%- => й ц 5 П 934 5 ცი 
Н | нюю зі М> 55, = прав! | 39« 
x 7| рэз т КУР со 
Е іка 08-76 кл08 К-Ы 27 и 
S | gs IBW- 4BU ери: рэз. 
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ზ) | 
г 
Е: ІКа.08-16 Ка OB 
5 | ю184-48Ш = + 
з 
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გ 71 аны № Фара ко 
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На линеџнне 


комплекти Cოიოსხიხ ЛКТС | 


Яки 08(C9)–4 кл.ОВКл) 
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I103. 
обозн. 


КІ 
R2, R3 
R4 
R5 
R6, R7 


C1 


ІЛБЗ- 
76183 


ІЛВЗ(СЛ). 
&4ЛВЗ(СЛ) 


І Кл.ОВ- 


КОММУТАТОР ОПЕРАТОРА НА 80 НОМЕРОВ 


ГОСТ, ЖУ, 
нормаль, чертеж 


ГОСТ 7113-66 
ГОСТ 7113-66 
ГОСТ 7113-66 
ГОСТ 7113-66 
ГОСТ 5574-73 
ОЖО:464.079 ТУ 


ГОСТ 6940-74 


ГОСТ 6940-74 
ГОСТ 6940-74 


ГОСТ 6940-74 
ГОСТ 6940-74 


ГОСТ 6940-74 
рр4.731.276 Сп 
ГОСТ 14.99-69 


ГОСТ 14.299-69 


РР3.603.021 Сп 


РР3.603.175 Сп 
РР3.603.024 Сп 
РР3.603.026 Сп 


РР3.603.026 Сп 
РРЗ.603.026 Сп 
ЩБЗ.362.002 ТУ! 
РР4.500.466 Сп 
РР4.500.816 Сп 
РР4.500.895 Сп 
РР4.504.026 Сп 
РР4.504.121 Сп 
РЛО.384.002 ТУ 
АБА.631.50.02 ТУ 
РР4.811.014 Сп 


РР4.811.010 Сп 


РР4.835.012 Сп 


РР6.614.714 
РР5.228.405/417 СБ 


РР6.720.640 


Перечень элементов 
РР2.103.147Д 


Листов 2 Лист 1 


Наименование и тип 


Резистор МЛТ-0,5-100 Ом +10% 


“Резистор МЛТ-0,5-150 Ом =10% 


Резистор МЛТ-0,5-620 Ом =5% 
Резистор МЛТ-1,5-5,6 ком =10% 


Резистор ч 
ПСП-П-1-А-22 кОм +20% 


Қонденсатор К50-12-160-100 мкФ 
Лампа ҚҚ М60-55 


Лампа КМб0-55 
Лампа Қ М60-55 


Лампа КМ60-55 
Лампа КМ60-55 


Лампа КМ24-35 


Трансформатор 


31-31 
Ключ КТ ТЕ > 


31-31 
Ключ КТ4 1515 


Переключатель 


Переключатель 
Переключатель 
Переключатель 


Переключатель 
Переключатель 
Диод Д226В 

Реле РПН 

Реле РПН 

Реле РПН 

Реле РПН 

Реле РПН 

Телефон ТА-4 65 ом 
Капсюль МК-10-ВО 
Предохранитель ножевой бА 


Предохранитель ножевой 2А 
Клемма 


Пластина с лепестками 
Плата с элементами 


Пластина с лепестками 


Основные 
данные, Кол. 
номинал 
100 Ом | 
150 Ом 2 
620 Ом | 
5,6 кОм 1 
22 кОм 2 
100 мкФ | 
60 В 76 
60 В 4 
60 В 17 
60 В 2 
60 В 2 
24 В 2 
1 
76 
4 
2 
2 
1 
16 
65 0M 
6А 
од 19 ` 
2 
| 
1/1 
2 


ныг М М ке ке км ць. ьа ен = 


Поз. სტი. ТУ: Основные 
обозн. нормаль, чертеж Наименование и тип данные, Кол. 
- номинал 
ЇВШ- | нрра839050 Сх | Р 10х22 | 
5811 839. Х амка со штифтами 10Х 5 
КІ РР5.282.051 Колодка (ножевая) 2 
КІ РРЗ.660.224 Сп Қолодка ҚМГ-6 2 
K2 РРЗ.656.000 Сп Колодка гнездная 12 
ЗВ НИО.384.001 Звонок ЗП-60 60 В 1 
1Н-2Н | РРЗ.626.168 Сп Номеронабиратель 2 
СЛ.Л | РР2.110.884 Сп Плата СЛ. Л 2 
РМ РР2.110.890 Сп 2 


32 


КОММУТАТОР ОПЕРАТОРА НА 80 НОМЕРОВ 


Перечень элементов 
РР2.103.147 Д 


Листов 2 Лист 2 


Плата РМ 


2223 


2223 4 


КОММУТАТОР ОПЕРАТОРА НА 80 НОМЕРОВ 
“Таблица технических данных реле, 
трансформаторов и дросселей 
_РР2.103.147 Т 
Листов 4 Лист 1 
, | | 
L Обмотки Конт. группы ; | рдектрическал, проверка токов 
21; | ЋЕ 
Обозначенне 5 > C ОЕ јр სავ ს ы Особые требования 
паспорта реле = а 4 аа 35 ага 4 8 2 | > 8 Т Е 8 | 5 Е 2 и примечания 
26 а знах витки и марка ИЙ ВЕ Е © & 5 6, > 
8 5 5 проволоки ШШ ИЕ У Ў 58 8 с. © 5 S Е 
ВТР | | | A3 
- 1-5 2000 10000 0,06 ПЗЛ | ак Р 1-5 | 14 
РР4.500.158 Сп 3 3 1,1 | 
РПП | | | | 0,2 
- | 15 | 5000 | 22000 | 0,06 ПЭЛ РУ 
РР4.500.466 Сп | 2-3 П 3 1,1 
РП Зі 0,1 
- 1-5 3000 20800 0,08 ПЭЛ |. З З З 1-5 | 13,5 
РР4.500.537 Сп З З З 1,5 
РМ, ОВР 0,2 
| | — 1-5 4500 28500 0,08 ПЭЛ П П 1-5 1. 
РР4.500.646 Сп Зум 3 1,3 | 
РВВ | 0,1 
= 1-5 4500 28500 0,08 ПЭЛ П 1-5 5,5 
РР4.500.654 Сп П Р П 1,3 
ОРВ | 20,2 
- 1-5 2000 17250 0,09 ПЭЛ П Р П 1-5 | 14 
РР4.500.811 Сп | | “8 бп 3 1,3 


EE 


Же 


И НІЯем РР ОА 


КОММУТАТОР ОПЕРАТОРА НА 80 НОМЕРОВ 


Таблица технических данньх реле, 
трансформаторов й дросселей 
РР2.103.147 Т 
Листов 4 Лист 2 


| 


Е Обмотки Конт. группы Электрическая СЕНКА токов 
> 9, х а в ма 
Обозначение ў > z დ . Особые требования 
паспорта реле Ха 4 ვ 2 1 დალ. ; > Ц и примечания 
чи т сопрот. диаметр Шал аң ET 2 > © = > x 
а | 588 E нара: | а 8 
ga] 8 | га აი. Т. 1, БЕЗДЕРГЕ) 35.1 ასა ие 
P33 | 0,1 
=== 1-5 3000 | 20800 0,08 ПЭЛ П “П 1-5 8,5 
РР4.500.816 Сп 3 2 1,5 
РЗВ | | 0,3 
= 1-5 10000 38000 0,06 ПЭЛ 1-5 2 
РР4.500.895 Сп П LI 
РОС 1-2 2000 12600 0,07 ПЗЛ Е 0,1 1-2 Ы 
ТЕ LI Р 
РР4.504.026 Сп 4-5 2000 11800 0,08 ПЭЛ 3 би | „8 1,3 4-5 18 
РТА 1-2 6000, 21600 0,06 ПЭЛ 3 0,1 1-2 T 
| – || | АЛЫ ФЕ 8: 171 
РР4.504.121 Сп 4-5 6000 21600 0,06 ПЭЛ: 3 Р 3 1,1 4-5 ү 
ОР 1-2 1000 8400 0,08 ПЭЛ Н 0,1 1-2 1 23 
- | пы. 3 
РР4.504.124 Сп 4-5 9000 29300 0,06 ПЭЛ Р бп Р 1,3 4-5 10 2,4 
ТР 1-2 | 1200 9500 | 009пэл |. | з | |% 1-2 | 30 
ИҚ. | П 3 
0р4.504.256 Сп 4-5 1200 9500 0,09 ПЗЛ З 3 3 1,5 4-5 | 30 


о 9 и ж В: з 


сё: 


Обозначение Обозначение пластин 
Тр.Л Магнитопровод 
РР4.735.093 Сп РР7.777.438 
РР7.777.439 
Тр.М Магнитопровод 
РР4.735094 Сп РР7.777.438 
РР7.777.439 


КОММУТАТОР ОПЕРАТОРА НА 80 НОМЕРОВ 


концы 


Таблица технических данных реле, 


трансформаторов и дросселей 


РР2.103.147 Т 


Листов 4 Лист З 


Обмотки 
еее | Чиа 
в омах 

32 760 
58 760 
124 1050 
96 750 
54 400 

5,0 240 
38 590 
41 590 

5 90 


диаметр 
и марка 
провода 


0,23 ПЭВ-1 
0,18 ПЭВ-1 
0,15 ПЭВ-1 
0,15 ПЭВ-1 
0,18 ПЭВ-1 


0,31 ПЭВ-І 
0,2 ПЭВ-1 
0,2 ПЭВ-1 
0,23 ПЭВ-1 


Схема обмотки 


Особые требования 
и примечание 


_ КОММУТАТОР ОПЕРАТОРА НА 80 НОМЕРОВ 


Таблица технических данных реле, 
трансформаторов и дросселей 


РР2.103.114 T 


Листов 4 Лист 4 


Обмотки 
Обозначение Обозначение пластин сопро-. диаметр Схема обмотки 9ро0 амда қынаны 
концы тивление витки и марка 
в омах провода 
1 \ 
Тр.Д Магнитопровод 1-Га-2 3,5 40 0,1 ПЭЛ 
РР4.731.276 Сп НРР7.777.256 2-16-3 60 760 | 01 ПЭЛ 
4-11-5 135 1200 0,1 ПЭЛ 
Др Магнитопровод І 10000 0,09 ПЭЛ 
| 2000 ს 
РР4.757.006 Сп РР7.777.160 П | 80 | 0,06 ПЭШОК 3 


g 


АСҚА, 


8 


е 


| о 


Зо 


ШЕТ 


– 


ай 


с = 


ұзат амінь атлетам. 


! Схема принципиально Я злектрическая 0р2. ша 147 Схд. 

4 таблица пробойов PPZ 033477; · 
Жеут  РОО 159 365. 

3 Ахцёетко проводов 8 прцоздойг . может дыто е 
изргенено, | | 


оператора 02 · /002/08./47CVM. 
80 номеров аў 


| Схемо 
злеклромомтознието 


кам 1783 


| От 2783 до 14 783 


а [ВЕ = [сь жко|с [25 


1.08 кам 1Кп.0В 


53 ком 1183 


ДЕ 


Р але 


От 62 Л83 ძი 74 183 
кок 1783 


1 
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| 
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T 


5 |с» |= со | ж 
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КОММУТАГОР ОПЕРАТОРА НА 80 НОМЕРОВ 


Таблица проводов 
РР2.103.147 ТІ. 


Ф Рас- 


цветка 


цепи 


Соединения 


+2 


+3 


Жгут РРб.757.360 
ПРОВОД ПМВГ 0,75 мм? 


«—»60 У— 1 Пр.1—«—»60 У 

5 ВШ?1-6-1111-41121-1122--1123--1133 
«+»60 У —« -»— « –>60 У 
«--»10-3-«--»10 


5 ВШ22-5-41134 
Л83-1142 
ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? 
2 Пр:3--1.ЛВӘ--2 ЛВЗ--..--10 ЛВЗ--2Пр:8. <. 
3 Пр.3—11 ЛВЗ—12 ЛВЗ-...- 20 ЛВЗ—3 Пр.3 
4 Пр.3—21 ЛВЗ—22 ЛВЗ-...- 30 ЛВЗ—4 Пр.3 
5 Пр.3—31 ЛВЗ—32 ЛВЗ-...-40 Л83—5 Пр. 
6 Пр.3—41 ЛВЗ—42 ЛВЗ-...-50 ЛВЗ—6 Пр.3 
7 Пр.3—51 ЛВ3-52 ЛВЗ-...-60 ЛВЗ-7 Пр.3 
8 Пр.3—61 ЛВЗ—62 ЛВЗ-...-70 ЛВЗ-8 Пр.ӛ | 
9 Пр.3—71 ЛВЗ—72 ЛВЗ-...-76 Л83—1 ЛВЗ(СЛ) 


-2ЛВ3(СЛ)-3ЛВ3(СЛ)-4ЛВ3(СЛ)--9 Пр.3 
10 Пр.3—1 К2 · 85—10 Пр.З 
11 Пр.3—2 К2. 85—11 Пр.3 
12 Пр.3—3 K2 · 120— 12 Пр.3 


· 13 Пр.3—4 K2 · 120—13 Пр.3 


14 Пр.3-РЗ33.5-РЗВ.5--РТА4-РОС2-РОС4-14 Пр.3. 
15 Пр.3-1ЛП-2ЛП-...-8 ЛП-15 Пр.3 

16 Пр.3-9ЛП-10ЛП-...-16 ЛП-16 Пр.З 

17 Пр.3- ЛОВ- ЛКВ- ЛЗТ- ЛБО- ЛПП-3 В – 17 Пр.3 
20 Пр.З-- РПП5- 20 Пр.3 1 


«--»1-15Кл.ОВ1-415Кл.ОВ21-15 Кл.ОВ29- 14 Кл.ОВІ- 
— 14 Кл.ОВ21- 14 Кл.ОВ29-...- 1 КлОВ!—1 Кл.0821— · 
—1 Кл.ОВ29—16 Кл.ОВ29- 16 Кл.ОВ21--16 Кл.ОВІ- 
-17 Кл.ОВ29- 17 Қл.ОВ21--17 Кл.ОВІ-...-30 Қл.ОВ29-- 
—30 Кл.ОВ21-30 Кл.ОВ1—«-+»1 


«|-»0-45 Кл.ОВІ --45 Қл.ОВ21--45 Кл.ОВ29 —44 Кл.ОВІ- 
—44 Кл.ОВ21-44 Кл.ОВ29-...-31 Кл.ОВ1-431 Кл.ОВ21- 
—31 Кл.0829—46 Кл.ОВ29- 46 Қл.ОВ21--46 Кл.ОВ1Т-- 

— 47 Кл.ОВ29--47 Қл.ОВ21--47 Кл.ОВІ-...-60 Кл.ОВ29- 
--60 Кл.ОВ21--60 Кл.ОВІ- «--»2 


«| »3-76 Кл.ОВ1- 76 Кл.ОВ21- 76 Кл.ОВ29- 75 Қл.ОВ1- | 
--75 Кл.ОВ21—75 Кл.ОВ29-...-61 Кл.ОВ1-61 Қл.ОВ21- 
— 61 Кл.0829—1 Кл.ОВ (СЛ) 29- 1 Кл.ОВ.СЛ) 22- 1 Қл.ОВ(СЛ)6-- 
--2 Кл.ОВ(СЛ)29--2 Кл.ОВ (СЛ)22--2 Қл.ОВ(СЛ)6-...- 
-4 Кл ОВ (СЛ)29—4 Кл.ОВ(СЛ)22-4 Қл.ОВ(СЛ)6-<--3 


ь 4 
აას“ > ЭМН ლი რაბათი 


Соединения 


Рас- № 
цветка 


К. +4 «+»4—1 Кн.ПЗ-2 Кн.ПЗ-...--16 Кн.ПЗ-«--»4 
+5 &+25—1К2.55—2К2.55—3К2.90—4К2.90—«-+»5 
+6 «+ ›6 —1 ПН2-2 ПН2--Кн.С7-Кн.3: 7- Кн.ПП2--Кн.У7- 


--РППІ-РППІ1-РПП51--РТА53-РОСІ1-РОС14-«--эб 


ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? 


Свить и уложить в плетенку ПМЛЗх6б G 
Ж 1. | “5 ВШ20.8- 1* Кн. 3.3 
3 2 “5ВШ21-8-1" Кн.3 .6 ж. 
Б 3 1* 15 Кл.ОВ8- 3" 14 Кл.ОВ8-...-3" І Кл.ОВ8- 
Кч _ 4 я 15 Кл.ОВ28- 3" 14 Кл.0828—. . .—3% Қл.ОВ28-- 
Б 3 3* 45 Қл.ОВ8--3% 44 Кл.ОВ8—...—3* 31 Кл.ОВ8- 
ў $ С 3* 45 Кл.ОВ28—3* 44 Кл.ОВ28—...—3* 31 Қл.ОВ28- 
—3* 76 Кл.ОВ8--3" 75 Қл.ОВ8-...-3%6І Кл.ОВ8- 
© 3* 76 Кл.ОВ28—3* 75 Кл.ОВ28—...—3* 61 Қл.ОВ28-- 
—10* Қн.3.2--3% 60 Кл.ОВ8—3* 59 Кл.ОВ8—...—3* 46 Кл.ОВ8- 
1Ё 10% Кн.3.5—3* 60 Кл.ОВ28--35 59 Кл.ОВ28—...—3* 46 Қл.ОВ28-- 
-3% 80 Кл.ОВ8—3* 29 Кл.ОВ8—...—3* 17 Кл.ОВ8- 1" 16 Кл.ОВ8 
E 30 Кл.ОВ28- 3“ 29Кл.ОВ28—...—3* 17 Қл.ОВ28--1% 16 Кл.ОВ28 
K Э Провода МГШДЛ 0,2 мм? Э припаять к плетенкам ПМЛЗХ6 с заделкой | 9 
5* и 10% и вывести на лепестки «+»8 и «--»9. 
‚ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? 
Свить: 
Б 5 Ки.РМ24-16К2-61 
Кч | ё “ РМ27-1К2-51 
Кн.РМ26—2 K2 - 61 
ин РМ29-2К2-51 
Б І Кл.ОВ (СЛ)8-3К2.11 | | 
Кч е 28-3К2.21 | | რას. 
'(2 КлОВ(СЛ)8—3 Қ2:91 | => 
| Кл. ОВ (СЛ)28-3К2. 101 ах 
3 Кл.ОВ(СЛ)8-4К2-11 | | | А 
4 Қл.ОВ(СЛ)28-4Қ2.21 
4 Қл.ОВ(СЛ)8--4 Қ2. 91 
| Кл.ОВ(СЛ)28—4 К2 · 101 
9 (5 ВШІ5-1-3Қ2.13 | 
10 | ВШ15.2--3 Қ2.23 
5 ВШ16.1-3Қ2.93 
| ВШ16.2-3К2. 103 
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пи го 


Рас- М 


цветка цепи 


Б 
Кч 
11 
19 
о 116 
17 
Ж 13 
3 14 
4 
15 
16 
Б 18 


| ВШІ.1-67 Кл.ОВ7 


Соединения 


5 ВШ17.1-4К2. 13 
5 ВШ17:-2-4К2:23 


5 Қ2.18.1--4 Қ2.93 
5 Қ2.18.2--4 Қ2.103 


5 ВШ92.1-Тр.Д4 
5 ВШ22.92-Тр.Д5 
РЗ3-54-Кн.РМ28 
РТАЗ1-РЗ33-11-КиРМ25 


| ВШ. 1-1 Кл.ОВ7? 
І ВШІ -2—1 Кл.ОВ27 
1ВШ2-1-2Кл.ОВ7 
| ВШ2.9--2 Қа.ОВ97 


I ВШ22. 1-2 2Кл.ОВ7 
1 ВШ22.2--22 Қл.ОВ27 
2 BIN! 1-23 Кл.ОВ7 

2 ВШІ 2--23 Кл.0827 
2ВШ2.1-24 Кл.087 
2ВШ2.2-24 Қл.ОВ27 


— —— з —— . ----, — з ——— з = 


2ВШ22.1—44 Кл.ОВ7 

2ВШ22.2—44 Кл.ОВ27 
3 ВШІ .1—45 Кл.ОВ7 

3 ВШІ .2—45 Кл.ОВ27 

3 ВШ?. 1—46 Кл.ОВ7 

3 ВШ2-2-46 Қл.ОВ27 


—-. өнө ә аа ў ---- е --- 0 me 


3ВШ22 . 1- 66 Кл.ОВ7 
3 8ВШ22. 2- 66 Кл.ОВ27 


4ВШ1.2-67 Кл.ОВ27 
4ВШ2.1-68 Кл.ОВ7 
4ВШ2.2—68 Кл.ОВ27 


— @ вээ ә «мен о эо д «- Ф «м: 


4 ВШ10.1--76 Кл.ОВ7 
4 ВШ10.2-76 Қл.ОВ27 


-4 Кл.ОВ (СЛ)7-Кн. 31 -РТАЗ2-РТА 
| Кл.ОВ(СЛ)27--2 Кл ОВ (СЛ)27-3 Кл.ОВ (СЛ)27- 
—4 Кл.ОВ (СЛ)27—Кн.3.4—РТАЗ4—РТА!1З 


| І Кл.ОВ (СЛ)7--2 Кл.ОВ (СЛ)7-3 Кл.ОВ (СЛ)7— 


Кн.3 В1-Ю7 


43 


..-... . .. .....მ. _3ე333_33ა2__________ეღ__3_3ღღ_ღ_ღღღეე__<3__ღეღეღღ_<_ეეუ>უუ__ 


Рас- 
цветка 


Соединения 


44 


Б 


19 


20 


21 


22 


24 


26 


1 BIHI -3—1 Кл.ОВ13 
| ВШ2. 3—2 Кл.ОВІЗ 


1 ВШ22.3—22 Кл.ОВ13 


2ВШ1.3--23 Кл.ОВІЗ 
2ВШ2.3-24 Кл.ОВІЗ 


<< „აუაე о о о аа о аа ọ --- о | 


2 ВШ22.3--44 Кл.ОВІЗ 


3 ВШІ .3—45 Кл.ОВ13 
3ВШ9.3-46 Кл.ОВІЗ 


— 0 ә---. е к» о «--- 6 «ән о mm он 


- 3 ВІШ22.3--66 Кл.ОВ18 


4ВШ1.3-67 Кл.ОВ13 
4 ВШ2.3-68 Кл.ОВІЗ 


— 0 ი ч. 0 —» 0 ен 0 — е «асаб 


ვე. — О о ў со ў са С «ы 


5 ВШ21 


:3--76 Кл.ОВІЗ 


· 10—1 Кн.П21 
22 Кн. 21 
‚4—38 Кн.П21 
.6—4 Ки ПОЇ 
“8-5 Қн.П21 

· 10—6 Ки. 121 
.2—7 Қн.П21 
.4--8 Қн.П21 
“6-9 Қн.П21 

. 8— 10 Кн.П21 
· 10—11 Қн.П21 
‚2—12 Қн.П21 
-4-13 Қн.П21 
-6-14 Кн.П21 
.8— 15 Қн.П21 
· 10—16 Қн.П21 


“1- Кн.У2- 15 Қл.ОВ4--14 Кл.ОВ4-...- 


ი 


2223 


-1 Кл.ОВ4- 45 Кл. ОВ4- 44 Қл.ОВ4-...- 

—31 Қл.ОВ4--76 Кл.ОВ4--75 Қл.ОВ4--...- 

-61 Кл.ОВ4- 1 Қл.ОВ(СЛ)4-2 Кл ОВ (СЛ)4-...- 
—4 Кл.ОВ (СЛ)4—60 Кл.ОВ4- 59 Кл.ОВ4—...— 


— 46 Қл.ОВ4--30 Кл.ОВ4-29 Кл.ОВ4-.. 


.— 16 Кл.ОВ4-5 ВШ21 :1 


5 ВШ21-7--3 К2.32—3 К2.112—4 К2-32—4 К2.112-- 
- 1 Қл.ОВ(СЛ)2--2 Кл.ОВ(СЛ)2-3 Кл.ОВ (СЛ)2- 


-4Кл.ОВ(СЛ)2-5 ВШ91.7 


5 ВШ19. 


5 ВШ19 


о ВШ20. 
5 ВШ20. 


5 ВШІ5. 
5 ВШ16. 
5 ВШІ7. 


5 ВШ18 


3-3К2- 
.6—3 К2. 
3—4 К2. 
6-4К2- 


6-3К2- 
6-3К2- 
6-4К2- 
.6—4К2. 


8К2-27-1 Кл.ОВ (СЛ) 33 


3К2.107—2 Кл.ОВ (СЛ)33 · 


4К2.27—3Кл.ОВ(СЛ)33 


4 К2-107-4 Кл.ОВ (СЛ) 33 


У А ҒЫ)” А 


Рас- 
_ дветка 


Соединенил 


( 


ч” 


2223 


27 


28 
29 


30 


31 
32 
33 


101 
102 
107 
109 
110 
113 


34 


36 


3 К2-38-1Кл.ОВ(СЛ)23 
3 К2. 118-2 Кл.ОВ (СЛ)23 
4 Қ2.38-3 Кл.ОВ (СЛ)23 
4К2. 118—4 Кл.ОВ (СЛ)23 


Кн.33 .5—Кн.РМ8 


| ПНЗ—Кн.РМ4 
2 ПНЗ- Кн.РМб 
15 Кл.ОВЗ0--14 Кл.ОВ30--...-- 1 Кл.ОВ30- 45 Кл.ОВ30-- 
244 Кл.ОВ30--...--31 Кл.ОВ30--76 Кл.ОВ30--75 Кл.ОВ30--... 


—61 Кл.ОВ30- Кн.С2- 1 Кл.ОВ (СЛ) 30--2 Кл.ОВ (СЛ) 30-... 


‚—4Кл.ОВ (СЛ)30—60 Қл.ОВ30--59 Кл.ОВЗО-...- 
— 46 Кл.ОВ30- 30 Қл.ОВ30--29 Кл.ОВЗ0-...- 
- 16 Кл.ОВ30- 15 Кл.ОВЗО 


П31--Тр.ДЗ 
П1-2--РТА12 
РППЗЗ--Кн.ППІ 


РТАЗЗ—Р33 . 14 
2К2.86—1К2.86—РОСЗ1 
5ВШ22 .8--РОС52--РТА5? 

5 ВШІ9.9-2 K2 - 83— 1 К2-83 
5 ВШ20-9-2К2-84-1К2-84 
5 ВШ21.9--2Қ2.74-1 К2-74 


ІВШІ.6-ІҚл.ОВІ1 
І ВШ2 .6—2 Кл.ОВ11 


1 ВШ22 .6—22 Кл.ОВІЇ 


2 ВШ1.6–23 Клов! | 
2ВШ2 .6—24 Кл.ОВ 11 


9 BII? .96—44 КлОВИ 


3 BIU! .6—45 Кл.ОВІІ 
3 ВШ2.6—46 Кл.ОВІІ 


3 ВШ22.6-66 Кл.ОВІІ 


4 ВШ! .6-67 Кл.ОВІІ 
4 ВШ2. 6—68 Кл.ОВІІ 


4 ВШ10.6-76 Кл.ОВІІ 
5 ВШ22.4--ЛПЗ-ЛЗЗ 


4ВШ11.1-1 Кл.ОВЗЗ 
4ВШ11.3-9 Кл.ОВЗЗ 
АВШИ .5- 3 Кл.ОВЗЗ 
4ВШ11.7-4 Кл.ОВЗЗ 
4ВШ11-9--5Кл.ОВ33 


4 ВШ12.1-6 Кл.ОВЗЗ 
4 ВШ12.3-7 Қл.ОВ33 
4 ВШ12.5--8 Кл.ОВЗЗ 
4 ВШ12.7--9 Кл.ОВЗЗ 
4 БШ12.9--10 Қл.ОВ33 


Рас- 
цветка 


46 


5 ВШІ 


4ВШІЗ. 
4 ВШ13. 


4 ВШІЗ 


4 ВШІЗ. 
4 ВШ13. 


4 ВШ14 


4 ВШ14. 
4 ВШ14. 
4 ВШ14. 


4 ВШ14 


4 ВШІ5. 


4 ВШ15 


4 ВШ15. 


4 ВШ15 


4 ВШІ5. 


4 ВШ16. 
4 ВШ16. 
4 ВШ16. 
4 ВШ16. 
4 ВШ16. 


4 ВШ17. 
4 ВШ17. 
4 ВШ17. 
4 ВШ17. 
4 ВШ17. 


4 ВШІ8. 
4 ВШ!18. 
4 ВШ1В. 
4 ВШ18. 
4 ВШ18. 


4 ВШ19. 


4 ВШ19 


4 ВШ19. 


4 ВШ19 
4 ВШ19 


4 ВШ20. 
4 ВШ20. 
4 ВШ20. 
4 ВШ20. 
4 ВШ20. 


4 ВШ21 
4 ВШ21 
4 ВШ21 
4 ВШ21 
4 ВШ21 


4 ВШ22. 


4 ВШ22 
4 ВШ22 


4ВШо22. 


4 ВШ22 


5 ВШ! · 
5 ВШІ 
5 ВШІ 
5 ВШІ 


1—11 Кл.ОВЗЗ 
3—12 Кл.ОВЗЗ 
.5—13 Қл.ОВ33 
7—14 Кл.ОВЗЗ 
9-15 Кл.ОВЗЗ 


1—16 Кл.ОВЗЗ 
3—17 Кл.ОВЗЗ 
5- 18 Кл.ОВЗЗ 
7—19 Кл.ОВЗЗ 
‚9—20 Кл.ОВЗЗ 


1--21 Кл.ОВЗЗ 
3—22 Кл.ОВЗЗ 
0—23 Кл.ОВЗЗ 
‚7—24 Кл.ОВЗЗ 
9—25 Кл.ОВЗЗ 


1-26 Кл.ОВ33 
3—27 Кл.ОВЗЗ 
5—28 Кл.ОВ33 
7—29 Кл.ОВЗЗ 
9—30 Кл.ОВЗЗ 


3—32 Кл.ОВЗЗ 
5—33 Кл.ОВЗЗ 
7—34 Кл.ОВЗЗ 
9—35 Кл.ОВЗЗ 


1- 36 Кл.ОВЗЗ 
3—37 Қл.ОВ33 
5—38 Қл.ОВ33 
7--39 Кл.ОВЗЗ 
9—40 Қл.ОВ33 


1-41 Кл.ОВЗЗ 
-3-42 Кл.ОВЗЗ 
5—43 Кл.ОВЗЗ 
‚7—44 Кл.ОВЗЗ 
‚9—45 Кл.ОВЗЗ 


1—46 Қл.ОВ33 
3—47 Кл.ОВЗ3 
5—48 Кл.ОВЗЗ 
7—49 Кл.ОВЗ3 
9—50 Кл.ОВЗЗ 


‚1—51 Кл.ОВЗЗ 
-3-52 Кл.ОВЗ3 
-5-53 Кл.ОВЗЗ 
-7-54Кл.ОВ33 
•9—55 Кл.ОВЗЗ 


1—56 Кл.ОВЗЗ 
.3--57 Кл.0833 
-5-58 Кл.0833 
7—59 Кл.ОВЗЗ 
-9-60Кл.ОВ33 


1—61 Қл.ОВ33 


. 3—62 Кл.ОВЗЗ 
.5—63 Кл.ОВЗЗ 
‚7—64 Кл.ОВЗЗ 
.9—65 Кл.ОВЗЗ 


1—31 Кл.ОВЗЗ . 


Соединения 


Рас- М 


цветка цепи 


____“_.“--______________________________ეაეეღეაეღ“____________ 
| Соединенил 


Ж 36 5ВШ2.1-66 Кл.ОВЗЗ 
5 ВШ2.3—67 Кл.ОВЗЗ 
5 ВШ2.5—68 Кл.ОВЗЗ 
5 ВШ2.7--69 Кл.ОВЗЗ 
5 ВШ2 .9— 70 Кл.ОВЗЗ 


5ВШЗ. 1—71 Қл.ОВ33 
о ВШЗ.3-72 Кл.ОВЗЗ 
5ВШЗ.5—73 Қл.ОВ33 
5 ВШЗ.7- 74 Кл.ОВЗЗ 
Ф | 5 ВШЗ . 9—75 Кл.ОВЗЗ 
5 ВШ4 . 1—76 Кл.ОВЗЗ 


37 5 ВШ19.2-3К2. 46 
5 ВШ19-5—3 К2 · 126 
5 ВШ20.2--4 Қ2.46 
5 ВШ20.5--4 К2 · 126 


38 5ВШ21.3-ЛЗТ 

39 3К2.17—1 Қл.ОВ(СЛ)З 
3 Қ2.97-2 Кл.ОВ(СЛ)3 
4 К2-17-3Кл.ОВ(СЛ)3 
4 К2-97-4 Кл.ОВ(СЛ)3 


40 Кн 0MI – 1 ПН1—1 Ко. 62' 
КнРМЗ—2 ПН! – 2 К2 . 62 
41 1 К2-53-Кн.РМ21 
2 К2-53-Кн.РМ23 
42 1К2.54—Кн.РМ7 
2К2.54—Кн.РМ9 
т 43 Кн.33.6-Р33.1 
44 Р33.52—П32—Кн.33.3 
45 1 К2.64-1 ПН4-1Қ1.5 5 
: 2 К2-64-2ПН4-42К1-5 
76 РЗЗ-15-ТрД! 
106 Сїх-»-П1-3-РОС5 
112 Кн.У5—Кн.С] 
3 46 1 ВШ 4-1 Кл.ОВЗ 


1 ВШ2.4--2 Кл.ОВЗ 


1ВШ22.4—22 Кл.ОВ 


2 ВШ! .4—23 Кл.ОВЗ 
2ВШ2.4—24 Кл.ОВЗ 


2 ВШ22.4--44 Кл.ОВЗ 


ЗВШІ.4-45 Кл.ОВЗ 
3 ВШ2.4-46 Кл.ОВЗ 


тээш 0 ж (0 -- ọ — Об шт о œ 


3 ВШ22.4-66 Кл.ОВЗ 


4 ВШІ .4-67 Кл.ОВЗ 
4 ВШ2.4-68 Кл.ОВЗ 


-48Ш10-4-76 Кл.ОВЗ 
47. 58Ш21-5-Кн.У3 


48 


49 


50 


51 


52 


53 
54 
55 
56 


Соединения 


58Ш15-3-3К2:-33 
5 8Ш16-3-43К2-113 
5ВШ17.3--4 Қ2.33 
5 ВШ18.3--4 К2 · 113 


5 ВШ15.8-3Қ2.25 
5 ВШ16.8—3 K2 · 105 
5 ВШ17 · 8—4 K2 · 25 
5ВШ18.8--4 К2 · 105 


15 Кл.ОВ14-— 14 Кл.ОВ14-...-1 Қл.ОВ14--45 Кл.ОВІ4-- 


—44 Кл.ОВ14-...-31 Қл.ОВ14--76 Кл.ОВ14-75 Кл.ОВ14-... 
—61 Қл.ОВ14-Қн.С8-! Кл.ОВ (СЛ) 14-92 Кл.ОВ(СЛ)14-..- 


-4 Кл ОВ (СЛ) 14—60 Кл.ОВ (СЛ) 14—59 Кл.ОВ14-...- 
—46 Кл.ОВ14--30 Кл.ОВ14-29 Кл.ОВ14-...- 
—16 Кл.ОВІ4-2 Қ2.76-1 Қ2.76-15 Қл.ОВ14 


15 Кл.ОВ12-14 Кл.ОВ12-...-1 Кл.ОВ12--45 Кл.ОВ12-- 


—44 Кл ОВІ2-...-31 Қл.ОВ12--76 Кл.ОВІ2--75 Кл.ОВІ2--.. 
—61 Қл.ОВ12-Қн.РМ5--Қн.У8-60 Қл.ОВ12--59 Кл.ОВ12--... 


_ —46 Қл.ОВ12--30 Қл.ОВ12-29 Кл.ОВ12-...- 
— 16 Қл.ОВ12-15 Қл.ОВ12 


1 К2-63-41ПН5-1К1-6 
2 К2-63--2 ПН5—2 К! -6 


5 ВШ19.10- 1124 


5 ВШ19. 
-3-Кн.33-2 


-2-1ЛВ3 
:4-2 ЛВЗ 
.6—3 ЛВЗ 
.8—4 ЛВЗ 
4 ВШ! · 


«2-6 ЛВЗ 
4 ВШ12. 
4 ВШ12. 
4 ВШ12. 
4 ВШ12. 


-2-411:2188 
4 ВШ13- 
4 ВШІЗ: 
4 ВШІЗ. 
4 ВШІЗ: 


5 ВШ22 


4ВШИ 
4ВШИ 
4 ВШИ 
4 ВШИ 


4 ВШ12 


4ВШІЗ 


4 ВШ14. 
4 ВШ14. 
4 ВШ14. 
4 ВШ14. 
4 ВШ14. 


4 ВШ15 


4 ВШІ5. 
4 ВШІ5. 
4 ВШ15. 
4 ВШІ5. 


.2--26 ЛВЗ 
4 ВШ16. 
4 ВШ16. 
4 ВШ16. 
4 ВШ16. 


4 ВШ 16 


8-РТА54-РОС15-Кн.38 


10—5 ЛВЗ 


4—7 ЛВЗ 
6—8 ЛВЗ 
8-9 ЛВЗ 
10—10 ЛВЗ 


4—12 ЛВЗ 
:6— 13 ЛВЗ 
8-14 ЛВЗ 
10--15 ЛВЗ 


2—16 ЛВЗ 
4—17 ЛВЗ 
6—18 ЛВЗ 
8—19 ЛВЗ 
10—20 ЛВЗ 


-2-21ЛВ3 


4—22 ЛВЗ 
6—23 ЛВЗ 
8—24 ЛВЗ 
10—25 ЛВЗ 


4—27 ЛВЗ 
6-28 ЛВЗ . 
8-29 ЛВЗ 
10—30 ЛВЗ 


жар 


о 


ча 


“% 


чари – 


Рас- 
цветка 


цепи 


56 


4 ВЩІ? 


4 ВШ17. 
4 ВШ17. 


4 ВШ!7 


4 ВШ17. 


4 ВШ18 


4ВШІ8. 
4ВШІ8. 


4 ВШІ8 


4 ВШ18. 


4 ВШ19 


4 ВШ19. 
4 ВШ19. 


4 ВШ19 


4 ВШ)9. 


4ВШ20. 
4 ВШ20. 
4 ВЩ20. 
4 ВЩ20. 
4 ВШ20. 


4 ВШ21 
4 ВШ21 
4 ВШ21 
4 ВШ21 


4 ВШ21. 


4 ВШ22 
4 ВЩ22 


4 ВШ22. 


4 ВШ22 


4 ВШ22. 


5 ВШ 
5 BHI! 
5 ВШ! 
5 ВШ! 
БВШІ. 


5 ВШ2 
5ВШ2. 
5ВШ2. 
5 ВШ2 
5 ВШ2. 


5 ВШЗ. 


5 ВШЗ. 


5 ВШЗ. 
5 ВШЗ 
5 ВШЗ. 
5 ВШ4 


.2—31 ЛВЗ 


6-33 ЛВЗ 
. 8—34 ЛВЗ 


. 2—36 JIB3 
4—37 JIB3 
6—38 JIB3 
‚8—39 JIB3 


. 2—41 JIB3 
4—42 JIB3 
6—43 JIB3 
. 8—44 ЛВЗ 


2—46 JIB3 
4—47 JIB3 
6—48 JIB3 
8—49 JIB3 


«2-51 JIB3 
. 4—52 JIB3 
. 6-53 ЛВЗ 
‚8—54 ЛВЗ 


-2-56 ЛВЗ 
.4--57 ЛВЗ 
6—58 ЛВЗ 
‚8—59 ДВЗ 


10—65 ЛВЗ 


- 2—66 ЛВЗ 


4—67 JIB3 
6—68 JIB3 


. 8—69 JIB3 


10—70 JIB3 


2—71 JIB3 
4—72 JIB3 
6—73 JIB3 


‚8—74 JIB3 


10—75 JIB3 


‚2—76 JIB3 


4—32 JIB3 · 


10—35 JIB3 


10—40 JIB3 


10—45 JIB3 


10—50 JIB3 


10—55 JIB3 


10—60 JIB3 


.2—61 JIB3 
. 4—62 JIB3 
. 6—63 ЛВЗ 
· 8—64 JIB3 


Соединения 


57 15 Кл.ОВ25-- 14 Кл.ОВ25--...--1 Кл.ОВ?5-45 Кл.ОВ25-- 
| —44 Кл.ОВ?5--...--31 Кл.ОВ95--76 Кл.ОВ?5--75 Кл.ОВ?25--... - 
Б -i | -61 Кл.ОВ?5--60 Кл.ОВ25—59 Кл.ОВ25—...—46 Кл.ОВ25— 

ТЭ | —30 Кл.ОВ95--29 Кл.ОВ25-...-16 Кл.ОВ25—ЛКВ-—15 Кл.ОВ25 


58 ЛОВ--Кн.ЗВ?--РЗВ32--1112--1113--3 К2.48--3 К2-128-- 
-4К2-48-4К2-128-ЛОВ _ | 


59 “РППЗ2-38 

60 _ па-лпзо 
ГРЕХ. 
2 К2:-71-2КІ:І 


49 


Рас- 
цветка 


Кч 


99 
104 


63 


64 


65 


67 


1 Кн.П22--1 ЛП 
2 Кн.П22—2 ЛП 


16 Кн.122—16 ЛП 
P33 ·- 53— P33 · 13 


Соединения 


2 K2 · 66— І K2 · 66—С1«+»—РОСЗ2 


ІВШІ 8—1 Кл.ОВ2 
1 ВШ2.8—2 Кл.ОВ2 


— © = ა == © сш ф == ი == 


— 2 — ў шо 0 сш ў с ф «шыб 


1 ВШ22.8—22 Қл.ОВ2 


2ВШ1.8--23 Қл.ОВ2 
2ВШ2.8--24 Қл.ОВ2 


2 ВШ22.8--44 Қл.ОВ2 


ЗВШІ.8-45 Қл.ОВ2 
3 ВШ2.8--46 Қл.ОВ2 


4ВШ1.8-67 Қл.ОВ2 


4ВШ2.8-68 Қл.ОВ2 . 


4ВШ10.8--76 Кл.ОВ2 


5 ВШ15.:7-3К2. 15 
5ВШІ6.7--3 Қ2.95 
5 ВШ17.7-4К2. 15 
5 ВШ18.7-4 К2. 95 


1К2-72-1К1-2 
2К2-72-2К1-2 


5 ВШІЇ 9-1 Кн.П2 
5ВШ12.1--2 Қн.П2 
5 ВШ12.3--3 Кн.П2 
5 ВШ12 .5—4 Қн.П2 
5 ВШ12 .7—5 Кн.П2 . 


5 ВШ12-9--6 Кн.П2 
5 ВШІЗ 1-7 Кн.П2 


58III13.9–11 Кн.П2 


5 ВШ14 ·- 1- 12 Кн.П2 
58Ш14.. 3—13 Кн.П2 
5ВШ14.5--14 Кн.П2 


5 ВШ14.7-15 Кн.П2- 


5 ВШ14 ·-9—16 Кн.П2 


5ВШ21.2-15 Кл.ОВ24— 14 Кл.ОВ24—...-- 
—1Кл.ОВ24 — 45 Кл.ОВ24—44 Кл.ОВ24—...— 
—31 Кл.ОВ24—76 Кл.ОВ24—75 Қл.ОВ94-...- | 
-61 Кл.ОВ24—1 Кл.ОВ(СЛ)24-2 Қл.ОВ(СЛ)%-...- 
—4 Кл.ОВ (СЛ)24—60 Кл.ОВ24--59 Кл.ОВ24-...- 
—46 Кл.ОВ24--30 Кл.ОВ24—29 Кл.ОВ24—...— 
—16 Кл.ОВ24—5 ВШ91.2 


Рас- | № 
цветка 


Кч 69 


71 


72 


73 


74 


75 


115 


J е 
, је 4. Ы 
СО бы ы 


«І 


...... 


2 ყო 
МЫ... Е Бода. ВУСТ: 


Соединения 


5 8Ш22 ·- 6— P33 · 51 
1 ВШІ.10— 1 Қл.ОВ9 


“І ВШ2. 10-2Кл.ОВ9 · 


1 6III92 10--99 Кл.ОВ9 


2 ВШІ 10—23 Кл.ОВ9 
2 ВШ2 . 10—24 Қл.ОВ9 


2ВШ22 . 10—44 Қл.ОВ9 


З BII! · 10—45 Қл.ОВ9 
. ЗВШ2.10-46 Кл.ОВ9 


3 8III99 · 10—66 Кл.ОВ9 
АВШ · 10—67 Қл.ОВ9 


4 ВШ2 . 10—68 Кл.ОВ9 


чи. е эээ 0 ша ә «өнө о ыю ა — 0 а 


4 ВШ10 · 10—76 Қл.ОВ9 


5 ВШ21.4—15 Қл.ОВ6--14 Кл.ОВб-...-1 Кл.ОВ6- 
—45 Кл.ОВб-44 Кл.ОВб--...-31 Кл.ОВ6- 
—76 Қл.ОВ6--75 Кл.ОВб-...--61 Кл.ОВ6- 
—60 Кл.ОВ6-59 Кл.ОВ6-...-46 Кл.ОВ6- 
--80 Кл.ОВб-29 Кл.ОВ6-...- 16 Кл.ОВ6-5 ВШ21 · 4 


1-114-1 Қл.ОВ(СЛ 


5 ВШ19 
5 ВШ19 
5 ВШ20 
5 ВШ20 


5 ВШІ5. 
5 ВШІ6. 
5 8III17 · 
5 ВШІЗ8: 


5 ВШ15 


5 ВШ16. 
5 ВШ17. 


5 ВШ18 


.4- 1125 — 
.1-ПІ5- 
:4— П43 – 


“35 
9—3 K2. 
9—4 K2. 
9—4 K2. 


.4--3 K2. 
4—3 K2. 
4—4 K2. 
:4-4К2. 


9—3К2 


)5 
9 Қл.ОВ(СЛ)5 
3 Клов(СЛ)5 
4 Кл ОВ (СЛ)5 


15 Қл.ОВ32-- 14 Қл.ОВ32--...--1 Кл.ОВ32- 45 Қл.ОВ32-- 
—44 Кл.ОВ32-...-31 Кл.ОВ32-76 Қл.ОВ32--75 Қл.ОВ32--...-- 
-61 Кл.ОВ32- Кн.РМ2--60 Кл.ОВ32- 59 Қл.ОВ32--...-- 
-46 Кл.ОВ32--30 Кл.ОВ32- 29 Кл.ОВ32-...- 
— 16 Кл.ОВ32- 15 Кл.ОВЗ2 


Кн.ЗВ3-РППЗІ-РЗВЗІ 


ЛПП--РПП12 
П1.4--РТА14 
РОСІ-РОСЗЗ 
2К2.56—1К2.56—П1.1 

2 Қ2.81-1 Қ2.81--РОС51--РТАБІ 


Кн.У4—Кн.РМ22 


5ВШ22.9-2Қ2.75-1 Қ2.75 
2К2.77-1К2.77--РТА5 


1 ВШІ .5- 1 Қл.ОВ23 


1 8III9 · 5—2 Кл.ОВ23 


1 ВШ22.5—22 Кл.ОВ23 


51 


Рас- 
пветка 


52 


80 


81 


28Ш1-5-23 Кл.ОВ23 
2 ВШ2.5-24 Кл ОВ23 


— 9 =—,‚ 0 сы ი а ф со ў =—— Ọ ыш 


28Щ22.5-44 Кл.ОВ23 


3 BIU! .5—45 Кл.ОВ23 
З ВШ2.5- 46 Кл. ОВ23 


— ә эээ ა са СӘ аш о өнө (ў «шы ( = 


ი е ыа ә а о шт @ еш ф «ыны 


3 ВШ?2-5-466 Кл.ОВ23 


4 BIMI -5—67 Кл.ОВ23 
4 ВШ2.5--68 Кл.ОВ23 


— б =~ ọ =з 0 сш ф шш о 


4ВШ10.5--76 Кл.ОВ23 


Соединения 


2К2-67-1К2-67-РТА2-15Кл.ОВ10- 


— 14 Кл.ОВ10--...-1 Кл.ОВ10-45 Қл.ОВ10-- 

—44 Кл.ОВ10-...-31 Қл.ОВ10--76 Кл.ОВІ0-- 

—75 Кл.ОВ10-...—61 Кл.ОВ10- 1 Кл.ОВ (СЛ) 10- 

—2 Кл.ОВ (СЛ) 10-—...—4 Кл.ОВ (СЛ)10—60 Қл.ОВ10-- 
—59 Қл.ОВ10--...-46 Кл.ОВІ0--30 Қл.ОВ10-- 

-29 Кл.ОВ10-...- 16 Кл.ОВ10-2 K2 · 67 


5ВШ4 . 3—1 Кл.ОВ5 
5 ВША -4—2 Кл.ОВ5 


— о - ә = Ф == ә = 


5 ВША . 10—8 Кл.ОВ5 


5 ВШ5 1-9 Кл.ОВ5 
5 ВШ5.2—10 Кл.ОВ5 


жа 0 «ә 0 — о ч. o © нн 


5ВШ5.10-18 Қл.ОВ5 


58Ш6-1-419 Кл.ОВ5 
5ВШб.2—20Кл.ОВ5 


о ВШб. 10—28 Қл.ОВ5 


5 ВШТ. 1—29 Қл.ОВ5 
5 ВШ7.2--30 Қл.ОВ5 


5ВШТ7.10--38 Қл.ОВ5 


5 ВШ8.1—39 Қл.ОВ5 
5ВШ8.2--40 Қл.ОВ5 


5ВШ8.10--48 Қл.ОВ5 


5ВШ9.1-49 Кл.ОВ5 
5 ВШ9.2--50 Қл.ОВ5 


5 ВШЭ. 10—58 Қл.ОВ5 


5 ВШ!0-1--59 Кл.ОВб 
5 ВШ10-2-60 Кл.ОВ5 


5 ВШІ0. 10-68 Кл.ОВ5 


2223 


"278 
леа 


Рас- 


№ 
цветка цепи Соединения 


ყ 81 5ВШ11.1—69Кл.ОВ5 
5ВШ11.2—70 Кл.ОВ5 


5 ВШ11-8--76 Қл.ОВ5 


82 5 ВШ15 . 10—3 K2 · 45 
5 ВШ16.10—3 К2 · 125 
5 ВШІ? . 10—4 K2 · 45 
5 ВШ18 · 10- 4 К2 · 125 


>" © => 8ვ 5ВШ15.5—3К2.14—1 Кл.ОВ (СЛ) 13 
5 ВШІ6.5--3 К9.94--9 Кл.ОВ (СЛ) 13 
5ВШ17.5-4Қ2.14-3 Кл. ОВ (СЛ) 13 


” “ო 5 ВШ18 -5—4 Қ2.94-4 Кл.ОВ (СЛ) 13 
| е | ВАК 2 3 К2-22-1 Клов(сл)1 
| 3 К2-102--2 Кл.ОВ (СЛ) І 
со: 4 К2-22-43 Кл.ОВ (СЛ)! 
сле. | 4 К2 · 102—4 Кл.ОВ (СЛ)! 
85 3 К2-26-1 ЛВЗ(СЛ) 


3 К2-106-2 ЛВЗ (СЛ) 
4 К2-26-3 ЛВЗ(СЛ) 
4 К2-106-4 ЛВЗ(СЛ) 


86 15 Кл.ОВЗ4-14 Кл.ОВ34—...—1 Кл.ОВЗ4-45 Кл.ОВ34- 
| —44 Кл.ОВ34—...—31 Кл.ОВ34—76 Кл.ОВ34--75 Кл.ОВ34-...- 
-61Кл.ОВЗ4-2К2-52-1К2-52-1Кл.ОВ(СЛ)34- 
_—2 Кл. ОВ(СЛ)34—.. .—4 Қл.ОВ(СЛ)34-60 Кл. 0834 – 
—59 Кл.ОВ34-...-46 Кл.ОВЗ4—30 Қл.ОВ34--29 Кл.ОВЗ4 –...- 
-16 Кл.ОВ34-- 15 Кл.ОВЗ4 
2 88 П45-В6.1 | 
89 P33 .55--Тр.Д? 
| 90 5ВШ21-10--РОС12--ЛБО 
7 91 5 ВШ29 . 10– РПП52 
| 92 РЗВ!— 27 - 2 
93 3 К2-42-1 Қл.ОВ(СЛ)21 


3 К2-122-2Кл.ОВ(СЛ)21 
4 К2-42-3Кл.ОВ(СЛ)21-- 
4 К2-1292-4Кл.ОВ(СЛ)21 


94 1ВШ1-7-1 Кл.ОВЗ! 
1 ВШ2 . 7—2 Кл.ОВЗІ 


—ы © == ọ = © со ф = ọ = о а 


1 ВШ22.7--22 Кл.ОВЗІ 


2 ВШ! -7—23 Кл.ОВЗІ 
2ВШ2.7—24 Кл.ОВЗ1 


3 ВШІ .7--45 Кл.ОВЗІ 
8 ВШ2 .7—46 Кл.ОВЗ! 


3ВШ22 .7—66 Кл.ОВЗ! 


4 ВШІ -7--67 Кл.ОВЗІ 
4 ВШ2.7--68 Кл.ОВЗІ 


4 ВЦПО . 7—76 Кл.ОВЗІ 


53 


Рас- 
Соединения \ 


цветка цепи 
Ч 95 5 ВШ20 · 10—15 Кл.ОВ26-14 Кл.ОВ26--...-41 Кл.ОВ26-- 
-45 Қл.ОВ26-44 Кл.0826—...—31 Кл. 0826— | 
—76 Кл. ОВ26-75 Кл.ОВ26-...-61 Қл.ОВ26-60 Кл.ОВ26- 
-59 Кл. 0826—...—46 Кл. 0826—30 Кл.ОВ26-29 Кл.ОВ26--... 
— 16 Кл.ОВ26--5 ВШ20. 10. 
0 96 3 К2-47-1Кл.ОВ(СЛ)9 
3 К2-127-2 Кл ОВ (СЛ)9 
4К2.47—3 Кл.ОВ (СЛ)9 
4 K2 · 127—4 Кл.ОВ (СЛ)9 ლ 
97 І BINI .9—1 Қл.ОВ22 | А 
І ВШ2.9-0 Кл.ОВ22 
І ВШ22 .9—22 Қл.ОВ92 
2 ВШ .9—23 Кл.ОВ22 
2 ВШ2.9--24 Кл.ОВ22 
2ВШ22 .9—44 Кл. 08% 
3ВШ1.9--45 Кл.ОВ22 
3.8Ш2-9-46 Кл.ОВ22 
3 8Ш22 .9—66 Кл. 08% 
48III1 .9–67 L».0822 
4 ВШ2.9—68 Кл.ОВ22 
–_–---+-ჯჟღ D а 
4 ВШ10.9--76 Кл.ОВ22 
98 р33.12-В6.2 
99 І К2.57--9К9.57--РТАІ < 
ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? 
Кз Резерв РІ-РІ9 Р10--Р28 
р2-Р20 Р11--Р29 
p3— P21 P12— P30 
P4— P22 P13— P31 
P5— P23 Р14--РЗ2 
P6— P24 P15— P33 
P7—P25 P16— P34 
СР8- P26 Р17—Р35 
P9— P27 P18— P36 


ПЕРЕМЫЧКИ 


ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ (2 1,0 мм РРО.021.041 ТУ 


1 Пр.3—5 Пр.1—6 Пр.1 5 Пр.2—6 Пр.2 
10 Пр.1—11 Пр.1 10 Пр.2--11 Пр.2 
15 Пр.1--16 Пр.1 E, 15 Пр.2—16 Пр.2—20 Пр.1 
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ПЛАТА МГЛ 


Переченђ злементов 
РР2.110.866и Д 


Поз. ГОСТ, ТУ: 
обозн. нормаль, чертеж 


К! ГОСТ 7113—66 
К2, КЗ | ГОСТ 7113—66 


С1, С2 | ГОСТ 7112—74 
СЗ ОЖО.464.079 ТУ 


Д1--Д7 | ШБЗ.362.002 ТУ! 
ВУ, РР4.500.158 Сп 


ПР, ВА | РР4.500.179 Сп 
ОРВ РР4.500.804 Сп 
ЛР РР4.503.423 Сп 
ОР РР4.504.124 Сп 
PE PP4.504.256 Cn 


УД! РР2.752.006 Сп 
КН РРЗ.656.001 Сп 


Наименование и тип 


Резистор МЛТ-2-3,3 кОм :-10% 
Резистор МЛТ-2-620 Ом +5% 


Конденсатор 
МГБП-2-2008-4 мкФ =10% 


Конденсатор 
К50-12-160-50 мкФ 


Диод Д226В 
Реле РПН 


Реле РПН 


Реле РПН 
Реле РИН 
Реле РПН 
Реле РПН 


Линия искусственная 
Колодка ножевая 


На плате размещается два комплекта МГЛ. 


Основные 


данные, 
номинал 


3,3 кОм 
620 Ом 


4 мкФ 


50 мкФ 


0,4 Нп 


Кол. 


-— 
> ~ Ко 


თხე М Ко м Ко н Aa 


Примечание 
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У 
Ф 9 


ГЭР 


ПЛАТА МГЛ 
Таблица pene- 
РР2:110.866 Т 
Обиотки Конт. группы 2 ОН Шроверка токов 
> = 
5| . й 
Обозначение 2 > ны Особые требования 
паспорта реле Ха 4 3 2 1 ое : : : қ и примечания 
|". З диаметр Eg + к © m ჯ м 
5 ји Ч сопрот. витки и марка ოე 19 не = 3 5 5 2 5 
щ проволоки ц ш с C Ф = 
о! © А 5 3 1 5 
Е > ER = 8 2 T Ба 5 


ВУ, ЛРВ 
1-5 2000 10000 0,06 ПЭЛ р р 
РР4.500.158 Сп 3 3 
ПР, ВР 0,10 ПЗЛ 

1-5 5000 17200 0,10 
РР4.500.179 Сп 800 ПЭВКМ-2 П П П 
ОРВ 3 3 
1-5 1000 14000 0,12 ПЗЛ 3 р 3 
РР4.500.804 Сп | 3 3 З 
ЛР 1-2 1000 11300 0,10 ПЭЛ 3 3 3 
РР4.503.423 Сп 4-5 1000 6500 0,09 ПЭЛ З 
ОР 1-2 1000 8400 0,08 ПЗЛ П З П 
РР4.504.124 Сп | 4-5 9000 29300 0,06 ПЭЛ р бп р 
ТР 1-2 1200 9500 0,09 ПЗЛ З П 

| 3 

РР4.504.256 Сп 4-5 1200 9500 0,09 ПЭЛ 3 3 3 


к, > 
— w 


а о 
~ ~ 
Гэвч јр 
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ი и 


0,1 
1,5 


1-5 


1-5 


1-2 
4-5 


1-2 


4-5 


1-2 
4-5 


14 


22 


23 


30 
30 


10 


2,4 


При отпускании конт. 31-32 
размык. раньше, чем конт. 
33-34. 
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ПЛАТА МГЛ 
Таблица проводов 
РР2.110.866 ТІ 


Рас- 
цветка 


5 од | | Жгут РР6,757.212 


ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? ГОСТ 10349-63 


цепи Соединения 


С «-» Кн.120—2 П21- 2 ВУ5- 2 ОРВ5- 2 ВР5- 2 ЛРВ5—2 ПР5- 
- 2 ТР2- 2 ТР4-2 ОР2-2 ОР4- 2 ЛР5- 1 П21- 1 ВУ5- 
- 10 РВ5- 1 ВР5- 1 ЛРВ5- 1 ПРБ—1 ТР4- 1 ТР2- 
—1 OP2— 1 ОР4- 1 ЛР5-Кн.120 


К «+» Кн.90—Кн.93—Кн.13—2 П31--9 ОРВ55-2ВР33-2 86659 – 
-9 ПР13-9 TP54—2 ТР14—2 ОР14—2 0031 –2 ОР52— 
-2ЛР13-2ЛР31-2ЛР54-11131-10 ОРВ55-- І ВРЗЗ— 
—1 ВР59--1 ПР13-1 ТР54- 1 ТР14- І ОР14- 1 0031 – 
— 1 ОР59- 1 ЛРІ3- 1 ЛРЗІ- 1 ЛР54--Кн.90 

5] 1114-1 ЛР? 


? < 2П14-2 ЛР2 
Свить провода: 


в. Б 1 Кн.11- І ОРВІ4- 1 ПРЗ2 

Ка 2 ий — 1 ОРВ54- 1 ПР52 

Қн.91--2 ОРВ14--2 ПРЗ? 

აგოს. ОРВ54--2 ПР52 

3 1 С1--1 П92-1 113—1 ВРТ 
| С9- 1 П11- 1 П94- І ВРЗІ 
(2 С1-2 П99--9 1113--2 ВР! 
2 С9—9 ПІ1-9 1124--2 ВРЗ1 


1 ОРВ53--І ВР32-1 ПР53 
2 ОРВ13-2 ВР12—2 ПРЗЗ 
2 ОРВ53- 2 ВРЗ2—2 ПР5З 


Ж 5 { ОРВІЗ-ІВРІ2-І ПРЗЗ 


1С1-УД1:1-18У13 
1С2-УД1-2-1 ВУ53 
2С1-УД2.1-2 ВУ13 
2 С2- УД2.2--2 ВУ53 


Кн.42—1 ОРВ5! 
Кн.112—2 ОРВ11 
Кн.122--2 ОРВ5! 


0 9 Зэр ОРВ11 


63 


64 


Рас- 
цветка 


Соединения 


(УД1-5-1ВУ14-1 ОРВ12 


:ДУД1-6-1ВУ54-1 ОРВ52 


УД2.5-2 ВУ14-2 ОРВ12 
УД2.6-2 ВУ54-2 ОРВ52 


Кн.15- 1 П32--І ОРЗ5 
Кн.95- 2 П32--2 ОРЗ5 


Кн.19- 1 ВР5З 
Кн.99- 2 ВР5З 


Кн.39—1 ЛР52 
Кн.119- 2 ЛР52 


Кн.31 – 1 ПРИ 
Кн. 111-2 ПРИ 


Кн.49—1 ЛРВ52 
Кн.129—2 ЛРВ52 


Кн.36- І ОРЗ 
Кн.116—2 ОРЗ 


Кн.62—1 ПРІ 
Кн, 62--2 ІРІ 


1 ТР35--І-ОРІ1 
2ТР35—2 ОР11 


1 ТР51-ІОРБІ 
2 ТР51--2 ОР5! 


1 П45- І ОРВ32-01 ТР13 
2 П45--2 ОРВЗ2—2 ТР1З 


1 ЛР12-1ЛР4 
2 ЛР12--2 ЛРА 


І JIPB12—1 ЛРВ!—1 ЛРЗ2 
2 ЛРВІ2-2 ЛРВ1--2 ЛР32 


Кн.43—1 ТР15- 1 ЛР5З 
Кн.123—2 ТРІ5--2 ЛР53 


Кн.24—1 ОР12 
Кн.104—2 ОР12 


Кн.25—1 ТР52 
Кн.105—2 ТР52 


Кн.17—1 ОРВ31-41 ОРВ34 
Кн.97—2 ОРВЗІ-2 ОРВ34 


Кн.52- І ПР12 
Кн.72—2 ПР12 


Кн.61—1 ПР51 
Кн.81 — 211051 


1 П44--7 ОРЗ2 
2 П44-2 ОРЗ2 


1 OP53—1 JIP11 


З OP53—2 JIP11 


1 ТР34-1 TP5 
2 ТРЗ4--2 ТРБ 


1 ОРВ56—1 ЛРВІЇ 
9 ОРВ56—2 ЛРВІІ 


11112—1 JIP! 
2112—2 ЛР1 


Pac- 
цветка 


цепи 


50 


52 


Соединения 


Кн.29--1 8613 
Қн.109--2 ВРІЗ 


Кн.26- І ОРВ15 
Кн.106--2 ОРВ15 


Кн.51-1 ПРЗІ 
Кн.71-2 ПРЗІ 


1 ОРІ3-І ЛР51 
2 ОР13--2 ЛР51 


1 ТРЗ2-1 ОРЗЗ 


_ 2 TP32—2 ОР33 


1 TP53— 1 ОР54 
2 ТР53--2 ОР54 


1 С3- 1 ПІ5- 1 П34- 1 ОР5 
2 С3-2П15- 2 П34—2 ОР5 


1 ОРВЗЗ- І ЛРВ51 
2 ОРВЗЗ—2 ЛРВ51 


І ВРІ-1 ЛРВІЗ 
2ВР1-2ЛРВ13 


УД1-3-1ВУ!1 
УД2 3-2 ВУП 


Кн.93--1 ВУ1—1 0055 
Кн.103-2 ВУІ 9 ОР55 
Кн.46—1 ТР55 
Кн.126—9 ТР55 


Кн.16- 1 ЛРВ14 
Кн.96--2 ЛРВІ4 


Кн.34- 1 П43 
Кн.114--2 П43 

1 ТР31-1 ТР1- І ОРЗА 
2 ТР31--2ТР1--2 ОРЗ4 


СЗ) = 133:421РЇ ГОР 
2С3(+)—2 П33-9 ТРІ1-9 ОРІ 


Кн.33—1 ТР33- І ЛР14 
Кн.113—2 ТРЗЗ—2 ЛР 


УД1-4-1ВУ12 


А 759 А ё 


УД2-4-28У12 


1 П42—1 ТРІ2 
2 П42--2ТР12 


Қн.14--І ТР36 
Қн.94--2 ТР36 


1 ОРВ16-1 ОРВ!—1 ОР15 
2 ОРВ16--2 ОРВ1--2 ОР15 
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466] 24 0 


ПЛАТА СЛ. Л 


Перечень элементов 


На плате размещаются два комплекта СЛ. Л. 


РР2.110.884 Д 
- 0 
Паз аас Наименование и тип не Кол. Примечание 
номинал 

ВІ ГОСТ 7113—66 Резистор МЛТ-2-620 Ом +5% 620 Ом | 
R2 ГОСТ 7113—66 Резистор MJIT-2-3,3 кОм +5% 3,3 KOM 1 

C1,C2 | ГОСТ 7112—74 Конденсатор 
' МБГП-2-2008-2-мкФ + 10% 2 мкФ 9 

“ОЗ ОЖО.464.079 ТУ Қонденсатор 
: К50-12-160-50 мкФ 50 мкФ | 
Д1—Д5 | ЩБЗ.362.002 ТУ! | Диод Д226В | 5 
ВТР РР4.500.158 Сп Реле РПН 1 
ОВР РР4.500.646 Сп Реле РПН | 
ОРВ РР4.500.811 Сп Реле РПН | 
ОР РР4.504.124 Сп Реле РПН | 
ТР РР4.504.256 С. Реле РПН 3 
П РР8.720.313 Пластина с лепестками 1 
К2 РРЗ.656.001 Сп Колодка ножевая 2 
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ПЛАТА СЛ. Л 


Таблица проводов 


РР2.110.884 Т 
е Q | 
· Pac- № | 
цветка цепи Соединения 
Жгут РР6.757.367 
ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? 
С = Ко. 120—2 ВТР5--2 ТР2--2 ОРВ5--2 ТР4--9 ОВР5--9 ОР2— 
—9 ОР4--9 П21—1 ВТРБ—1 ТР2- 1 ОРВ5—1 ТР4-1 ОВР5-- 
21 ОР2--1 ОР4—1 П21—К2. 120 
10 11113--1 ОРВЗ4 
| 9 1113--2 ОРВЗА 
К 2222 К9.90--9 П45--9 ТР14--2 ТРБА--2 ОВР54-2 ОРЗ1--2 ОР34- 
-9ОР52-11145-41ТР14-1ТР54-1 ОВР54-1 ОРЗ1 —1 ОРЗ4— 
— 1 OP52—K2 · 33—K2 · 43—K2 · 113—К2 · 123—К2 · 90 
35 2.35 = ТАЈ З 
"о ЗК9.115-91п14 
Ая | 43 Ко.47-11124 
თლ % | К2-127--2 1194 
| | | Свитђ провода: 
“ | «Р 3 | Ко.91- 1 00811 
Ж 9 К2.11—1 00851 
К2.101-2 ОРВИ 
К2.91--9 ОРВ5І 
1 С1-- І ОРВ59 
1С2-1 ОРВ12 
о ვ 2 С1-9 ОРВБ2 
Ч 4 2 С2-2 ОРВ12 
Б 5 К2.13-1с1. £ 
| Кч 6 К2.23—1 C2 - 
с К2.93-2СІ 
| Ко. 103—2 C2 
3 7 К2-22-1 ОВРЗІ 
< К9.109-9 ОВРЗ! 
8 К2.96--1 ОРІ4 
Ко. 106—2 ОР14 
9 К2.48—1 1123 
К2.128—2 Поз 
11 1 С3«--»-11115-11141--1 005 
19 1 ОРБ1—1 ТР5! | 
| 9 ОР51--2 ТР5! 
13 К2. 15-- І ТР36 
К2.95--2 ТР36 


AAIE OE A ETAN E A E ЕЕЕ: 


Pac- № | 
цветка цепи Соединенил 
3 14 | К9.45-1ВТРІЗ | 
K2 · 125—2 ВТР13 
152. К?2-24-1ТР15 
К2-104-2ТР15 
Ж 16 К2-32-1 ОВР12 
К2.112—2 ОВР12 | м 
17 І ОР15- 1 ОВР33-1ТР13-1 1131 5 
9 ОР15--2 ОВРЗ3-2ТР13-21131 
18 K2. 36— 1 OPB35— 1 ОВР! 
K2- 116—2 OPB35—2 ОВРІ 
19 1 BTP14—1 BTP11—1 OBP53 
о BTP14—2 BTP11—2 OBP53 
20 Ко.14-1 TP33 
К2.94—2 TP33 
0153 К?-27-1ТР55 
К?-107--2 ТР55 
45 111! —1 ОРЗ2 
2 1111--2 ОР39 
Б 29 22 1 ВТР12--І ОРВ54 
2 ВТР12-2 ОРВ54 
23 K2. 25— 1 OP12 
К2.105--2 ОР12 
24 1 OP35— 1 ОРВЗЗ—1 ОРВ! 
2 ОР35--9 ОРВЗЗ—2 OPB! 
95 К2.17-- 1 П25-- 1 0054 
К2.97—2 П25--9 ОР54 
26 І ОРВІ5- 1 ОВР14 
| 2 ОРВ15--2 ОВР14 
28 Ко.46-1 ОВР32 
К2-126--2 ОВРЗ? 
29 К2.38—1 ТР52 
| К2.118-2 ТР52 
44 | ТР34- 1 ТР5 
2 ТР34-2 ТР5 
Кч 97 1 СЗ«+»-1П12-1П29-1 ТР11-ТОР! 
Ф 30 9 С3«-»-2 П41-2 ПА — 2 ОРБ. 
31 ‚ ` 1 ВТРІ- І ОРВ55--І ОВР13 
2 ВТР1--2 ОРВ55—2 ОВР13 
39 І ТР1- 1 ТР31--1 0055 
2ТР1- 9 ТРЗ! – 2 0655 
33 1 ТР19--1 П35 
34 К2.42—1ОРВЗ1 | 
Ко.199-92 ОРВЗІ | 
0 _36 2 C3«+»—2 П12-2 П22-2ТР11-20Р1 | 
52-37 | ТРЗБ—1 ОРІ! > | 
2 ТРЗ5--2 0611 за ЭЭ аа - 


аза дан | Соединения | 
Ч _ 40 9 ТР12--2 1135 
41 1 ОВР1!1-4 ОРІЗ 
| 2 ОВРІ1--2 ОРІЗ 
42 1 ТРЗ2—1 ОР33 


2 ТРЗ2—2 ОРЗЗ 


//лоте PM 202 2 8 77 2 Х კ. 


Схемо тотаитиолент 
глентроческеф “ 


, седи + аре СА. 
) ЫГ, ша! 
1% 
го 
წ => 
$ 


оте М 


Схеуо тон то, 
гленто чес. 


7 /7 933 /7 932 


R o| 2 3||| 682 
/7 943 /7 844 


AM 
| ДИ И ერა цэс ў 
242 ве 


Поз. ГОСТ. ТУ, 
обозн. нормаль, чертеж 


К! ГОСТ 7113—66 
К2 ГОСТ 7113—66 
КЗ ГОСТ 7113—66 
ВА ГОСТ 7113--66 


С1,С2 | ГОСТ 7112—74 
СЗ ГОСТ 7112—74 


С4 ГОСТ 5.171--75 


Тр.Л | РР4.735.093 Сп 
Тр.М | РР4.735.094 Сп 
Др | РР4.757.006 Сп 


ДІ ЧТУ.ОҖо.321.0! 
до | ЩБ3.362.002 ТУ! 
РП | РР4500537Сп 
РМ | РР4500.646 Сп 
РВВ | РР4500.654 Сп 


П РР5.228.418/419 СБ 
К2 РРЗ.656.001 Сп 


ПЛАТА РМ 


Перечень злементов 


РР2.110.890 Д 
Основные 
Наименование и тип данные, 
номинал 
Резистор МЛТ-0,5-100 Ом =10% 100 Ом 
Резистор МЛТ-0,5-120 Ом =5% 120 Ом 
Резистор МЛТ-0,5-680 Ом =10% 680 Ом 
Резистор МЛТ-0,5-39 кОм +5% 39 кОм 
Конденсатор 2 мкФ 
МБГП-2-200-В-2= 10% 
Конденсатор 4 мкФ 
МБГП-2-200-В-4+ 10% 
Конденсатор 0,25 мкФ 
МБМ-160-0,25 мкФ =10% 
Трансформатор 
Трансформатор 
Дроссель 


Выпрямитель селеновый 22ГД4А 
Диод Д226В 

Реле РПН 

Реле РПН 

Реле РПН 


Плата с элементами 
Колодка ножевая 


Кол. 


Примечание 
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ПЛАТА РМ 


Таблица проводов 
РР2.110.890 Т 


Соединения 


Жгут РРб.757.249 


ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? 


Қ2.85-Др.8-РВВ5-РМ5-РП5-Қ2.85 


Қ2.55--П24--РМІ1-РМ14-РМ51-Тр.Л6--РП35-- Қ2.55 


4 


| 


| Тр. М5—РПЗ4 


Свитђ провода: 


К2.61—С1—П34 
К2-51-02-РВВ32 


СІ-РВВІ2 
С2-Тр.ЛІ. 


К2-54-РП-РМ15 
К2.52—РПБЗ 
РВВ52—Тр.МЗ 
Тр.Л5--РПЗ2 


РВВІ1-Тр.Л2 | 
T143 — PBB53 | | 
К2.72-Др.3-Тр.М8-РМ54 | 
К2.71-С3-РМ12 

К2.83--РПІІ 

РВВ1—РП54 

К2.77-РВВЗ5 


К2.84--РПІЗ 
Қ2.63-Д1.2-Тр.М2 
К2.57—П23 


РВВ13-Тр.Л3 
РВВЗ1--1142 
РМ53-Тр.М7-03 
КЭ-62-41122 
К2.81--РПЗІ 
К2.53--РМІ 
К2.76-РМ33 


П12-- П25 | 
Қ2.64-Тр.Л10-Д1.3-Д1.1-П33--П32 


-Қ2.75--РПБ1 


144-РВВ5! 
Тр.Л8-РША 


6 
(>. 


ас эй Соединения 

0 31 К2.67—РВВЗ4 
32 К2-56-РМ31 
59 К2-74-РП33 | 

Ч 33 СТр.Л9-Тр.МІ 
34 Тр.Л7=РП!2 
35 Тр.Мб- РП52. 
36 К2-86-РМ52 

й 37 К2-66-РМ32 > 

38 
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